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はじめに 


お客様へ 


このたびはライカ M 8.2 をお買い上け’いただき、誠 
にありがとうございます。ライカ M 8. 2は、独特の 
機能-性能を備えたデジタルレンジファインダー 
カメラです。 

ライカ M 8.2 を正しく十分にご活用いただくために、 
ご使用前にこの使用説明書をよくお読み〈ださし、。 
ライカ M 8.2 の磯能と性能をごま用のうえ、末永く 
ご愛用ください。 
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> を意 


著作権について 


• 指定お外のアクセサリーは使用しないでくださ 
し、。故障、感電、ショートの原因となります。 

• 本機を雨や湿気にさらさないでください。 

. 本体（カバー）の部品を取り外さないでくださ 
し、。修理はライカ指定のサービスセンターにて 
専門の修理担当者にご依頼ください。 


• あなたがカメラで撮影したものは、個人として 
楽しむほかは、著作権法上、権利者に無酣で使 
用できません。なお、実演や興行、展示物など 
の中には、個人として楽しむなどの目的であつ 
ても、撮影を制限している場合がありますので 
ごを意ください。 

• 本機に付属するすべてのソフトウ X アの著作権 
その他一切の権利は、正当な権限を有する第兰 
者に帰属します。 

• SD ロゴはを録商標です。 

• 本書に記載されているその他の名称、企業名、 
製品名は、当該各なの商標またはを録商標です。 


電気-電子機器の廃棄 
について 

(分別廃棄を実施する EU 諸国およびその他のヨー 
ロ ッパ諸国のみ） 

この装置には電気-電子部品が 
含まれているため、一般家庭廃 
案物として廃棄することはでき 
ません。お住まいの自治体のリ 
サイクル巧の廃棄物回収場所に 
お持ちください。回収は無料と 
なっています。 

電池や充電ミ也を使巧する装置を 
廃棄する場合は、電池や充電池 
を取り外してから回収場所にお持ちいただく力、、 
必要に応じてお住まいの自治体の規則に従って廃 
案してください。 

廃棄についての詳しい情報は、お住まいの自治体、 
お近〈の廃棄物回収業者、またはご購入店にお問 
い合わせください。 
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付属品 


本機をご使巧になる前に、下記の付属品がすべて 
そろっていることをご確認〈ださい。 


A . 充電まリチウムイオンバッテリー 

B . バッテリーチヤージヤー 

C . USB 接続ケーブル 

D . キヤリングストラップ 

E . DVD-ROM : Capture One 4 (Phase One 社製) 



各部の名称 


名•部については、表紙と裏表紙の内側の写真を参 
照してください。 


正面 


上面 

1.1 

レンズ着脱ボタン 

1.12 

1.2 

キャリングストラッブ取り付け部 

1.13 

1.3 

距離計窓 


1.4 

輝度センサー1 


1.5 

ブライトフレーム採光窓 

1.14 

1.6 

ファインダー窓：きわめて明るい状況でも 
ファインダー表示を見やすくする反射板付き 

1.15 

1.7 

セルフタイマー LED 

1.8 

フレームセレクター 

1.16 

1.9 

底蓋固定ピン 

1.17 


1.18 


レンズマウント（カメラ正面）/ボディマウント 
(レンズ背面） 

1.10 6ビットコード検知センサー 

1.116ビットコード 

1.19 


1.20 

1.21 


1ファインダーアタッチメント付き M レンズを装着した場合 
は、輝度センサーが遮られます。レンズと輝度センサーに 
ついては「面面の表示/ファインダー/上部 LCD 」（10 ぺージ） 
のま意1を、ほ用できるレンズについては 「 M レンズ」 （20 
ページ）をご覧ください。 


LCD 

固定リング 

a . フォーカシング指標 

b . 被写界深度目盛り 
C. レンズ着脱赤指標 
フォーカスリング 

a . 指当て 
飯りリング 
絞り指標 
レンズフード 

シャッタースピードダイヤル 
- A 絞り優先 AE モー ド：シャッ ター スピー 
ドが自動的に設定されます。 

- S スナップシヨットモード：シャッタース 
ピードを含むさまざまな設定が自動で 
行われます。 

メインスイツチ 
- OFF 本機の電源を切ります。 

-S シングル撮影するときに選びます。 

-C 連続撮影するときに選びます。 

-むセルフタイマーを使うときに選びます。 
シャッターレリーズボタン 
a . ケーブルレリーズ用ねじ巧 
ホットシュー 

a . 中央（シンクロ）接点 

b . 制御接点 

C. ロックピン用の巧 


/を部の名称 



背面 

1.22 SET ボタン：撮影情報 メニューの 表示、 メ 
イン メニュ ー/ 撮影情報 メニューの サブ メ 
ニューの 表示、サブ メニュー で選キ尺した設 
定内容の実行を行います。 

1.23 INF □ボタン：画像再生時に撮影情報を表示 
します。 

1.24 PROTECT ボタン：画像を誤って消去しないた 
めのプロテクト機能を使うときに押します。 

1.25 DELETE ボタン：画像消去機能を使うときに 
巧します。 

1.26 USB 端子カバー 

1.27 PLAY ボタン：再生モード （ PLAY モード）へ 
の切り換えと画慷の全体表示への切り換え 
を行います。 

1.28 ファインダー接眼部 

1.29 MENU ボタン：メインメニューを表示/終了 
します。 

1.30 メイン設定リング：メインメニュー/撮影 
情報メニュ ー/ サブメニューの設定内容の 
選択、選択した設定内容での数値の選択、 
表示画慷の送り/戻し、画慷の拡大/縮小を 
行います。 

1.31 十字年一： メインメニュー /撮影情報 メニュ ー 
/サブメニューの 設定内容の選択、選択した設 
定内容での数値の選択、表示画像の送り/戻し 
を行います。 

1.32 LED :撮影モードへの切り換え後とメモリー 
カードへの画像データ記録時に点なします。 

1.33 液晶モニター 


USB 端子カバーを開けた状態 

1.34 mini USB 端子 （5 ピン/パソコン 接続用） 


底面 

(底蓋を取り付けた状態） 

1.35 兰脚用ねじ巧 A 1/4 ( 1 / 4 インチ、 DIN 4503 に 
準拠） 

1.36 底蓋 

1.37 底蓋開閉つまみ 

(底蓋を取り外した状態） 

1.38 バッテリースロット 
1.39 バッテリーロックレバー 
1.40 メモリーカードスロット 


/くツテリーチヤーンヤー 

1.41 緑色の LED (CHARGE) :充電中に点滅します。 
1.42 黄色の LED (8日％):バッテリー容量の800/〇 
まで充電が完了したときに点なします。 

1.43 チヤージ部 
a . 接点 

1.44 カー アダプター用ソケット 
1.45 ソケット （2 ピン） 

1.46 交換式電源コード 



画面の表示 

2 . 1.1 



2.1.2 2.1.3 


2.2 



2.3 

□ 


2.1 



2 . ファインダー 

2.1LED :周囲の光量に応じて明るさが自動調整 
されます 1 。 

2.1.1 上下にドット（小さい点）がある4析7セグ 
メントのデジタル表示 
デジタル表示 

-絞り優先 AE モード時に、自動設定された 
シャッタースピードを表示します。 

-シャッタースピードが2秒より遅い場合に 
カウントダウンを表示します。 

-絞り優先 AE モード時に、露出計の測光範困 
外にある場合や、自動設定されたシャッ 
タースピードが本機で設定できる数値で 
はない場合に、警告として点減します。 

-露出補正時に、補正値を数秒間表示します。 
-バッファメモリーが（一時的に）いっぱ 
いである場合に点滅します。 

上部のドットの表示 
- AE ロック使用時に点灯します。 

下部のドットの表示 
-露出補正時に点滅します。 


2 . 1.2 


2.1.3 


2.2 

2.3 

3. 



3.1 

3.2 


1ファインダーアタツチメント付き M レンズを装着した場合は、 
周囲の光量を測定する輝度センサー (1.4) が遮られるため、 
ファインダーの明るさは自動調整されず常に一定になります。 


兰角お （ X 2) と円 （ XI) の LED 

-スナップシヨットモード時に、露出状況 
を表示します。 

円が点な：適正露出であることを示します。 

円が点な、ちの兰角おが点滅：露出オーバー 

のおそれがあることを示します。 

円が点灯、左の兰角おが点滅：カメラブレ 

や露出アンダーのおそれがあることを示し 

ます。 

■マニュアルモード時に、露出状況を表示 
します。 

-露出計の測光範囲を下回り、シャッター 
スピードが本機で設定できる下限を下回 
る場合に、警告として点滅します。 

フラッシュ マー ク 

-フラッシュが発光可能状態のときに点な 
します。 

-撮影の前後にフラッシュが発光可能かど 
うかを表示します。 

ブライトフレーム （ 24mm と 35mm の例） 

フォーカシング測距枠 

上部 LCD 

撮影可能枚数 

バッテリー残量 


10/ 画面の表示/ファインダー/上部 LCD 














4. 液晶 モニター 



4.1 通常の巧生時 

(画像は全体表示） 

4.1.1 画像ブロテクトマーク（設定時のみ） 

4.1.2 画像香号/総画像数 
4.1.3 祐大節囲/表示位置 

(長ち ff ミによる表示、画像拡大表示時のみ) 
4.1.4 □選択されている画慷 

(4 コマ 表示および9 コマ 表示のみ） 


4.1.3 


4.1.1 


4.1.2 


4.2.3 4.2.4 4.2.5 



4.2 撮影情報を表示しての再生時 

(情報は INF □ボタンで表示、面橡は縮小表示） 

斗. 2.1 画像（クリップ機能も使用可能 1 ) 

4.2.2 ヒストグラム1 

a . 輝度（明るさ） 

b . RGB (色別に表 7 F ) 

4.2.3 ブロテクトマーク（設定時のみ） 

4.2.4 日イ寸■時間 
4.2.5 画像香号/総画像数 
斗. 2. 6撮影情報 

a . 露出モードとシャッタースピード 

b . 焦点距離2 
C. ISO 感度 

d . 露出補正値 

e . 解像度 

f . 圧縮率/記録形式 

g . ホワイトバランス 
しプロファイル番号 

j . フォルダ香号/ファイル名 

k . 拡大範囲/表示位置（画像拡大表示時のみ) 


1詳しくは「ヒストグラム」 （30 ぺージ）をご覧ください。 

Z 6ビットコード付きレンズまたは6ビットコードかきに改造 
したレンズ （20 ぺージ）を装着した場合のみ表示されます。 


画面の表示/あ晶モニター/ 


■ 














メニュ-覧 

メモ 

• 絞り優ホ AE モードとマニュアルモードでは、メ 
インメニューと撮影情報メニューのすべての項 
目（[画慷設定]を除く）を設定できます。 

•スナップショットモードでは、メインメニュ ー 
の項目で、ちの表中にグレーでハイライト表示 
されている項目のみ設定できます。その他の項 
目はメインメニュー画面には表示されず、使用 
できないか、特定の設定内容に固定されます。 
撮影情報メニューを表示することはできません。 


5.1 メインメニュ ー 


項目 機能 スナップシヨッ トモー ドで 

の設定内容（固定） 


5.1.1 

レンズ検出 

6ビットコード付きレンズの種類を検出 
します。 

入 + UV /1 R 

5.1.2 

ユーザー設定 

プロファイルを登録します。 

使用できません。 

5.1.3 

セルフタイマー 

セルフタイマーの設定時間を選びます。 

12 s 

5.1.4 

に〇ナート設定 

に0感度の自動設定についての機能を 
設定します。 

才ートに0/レンズ依巧 

5.1.5 

シャープネス 

画像のシャープネスを調整します。 

標準 

5.1.6 

色の彩度 

画像の色の彩度を調整します。 

標準 

5.1.7 

コントラスト 

画像のコントラストを調整します。 

標準 

5.1.8 

液晶の明るさ 

液晶モニターの明るさを調整します。 

標準 

5.1.9 

Histogram 
(ヒストグラム） 

輝度分布やカラー分巧をグラフで表示 
します。 

切 

5.1.10 

画像香号 

画像香号の付けかたを設定します。 

連綿 

5.1.11 

才ートレビュー 

撮影直後に画像を自動表示します。 

5お' 

5.1.12 

才ートパワーオフ 

電源を自動的に切ります。 

2分 

5.1.13 

Flash Sync 

フラッシュ発光のタイミングを設定 
します。 

先幕 

5.1.14 

Auto Slow Sync 

絞り優先 AE モードでのフラッシュ撮影時 
に自動設定されるシャッタースピードの 
下限を設定します。 

Lens specific 

5.1.15 

色空間 

色空間を設定します。 

sRGB 

5.1.16 

リセット 

すべての設定をお買い上げ時の状態に 
巧します。 

使用できません。 

5.1.17 

センサー検査 

撮像素子をクリーニングするために 
シャッターを開放状態にします。 

使用できません。 

5.1.18 

日付 

曰がを設定します。 


5.1.19 

時間 

時間を設定します。 


5.1.20 

電子音 

ボタン操作や設定時の確認音を設定 
します。 

切 
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項目 

磯能 

スナップシヨットモードで 
の設定内容（固定） 

5.1.21 

Language 

メニュー言語を設定します。 


5.1.22 

SD カードネ刀期化 

メモリーカードを初期化します。 


5.1.23 

ファームウェア 

ファームウてアのバージョンを表示 
します。 

使用できません。 

5.1.24 

ンヤツ ター 

シャッターチャージのタイミングを設定 
します。 

標準 

5.1.25 

画像設定 

カラー撮影/白黒撮影を選びます。 


5.2 

撮影情報メニュー 




項目 

磯能 

スナップシヨットモードで 
の設定内容（固定） 

5.2.1 

ISO 

ISO 感度を設定します。 

AUTO に 0 

5.2.2 

EV 

露出補正を行います。 

±0 (オフ） 

5.2.3 

WB 

ホワイトバランスを設定します。 

才ート 

5.2.4 

圧縮 

圧縮率/記録斤さまを設定します。 

JPG fine 

5.2.5 

解像度 

解像度を設定します。 

10 MP 

5.2.6 

プロファイル 

登録したプロファイルを呼び出します。 

使用できません。 
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スナップショット 
モート 

スナップショットモードでは、設定のほとんどを 
カメラにまかせて、気軽に素早く撮影できます。 
スナッブショットモードで撮影するには、6ビット 
コード付きのレンズ （20 ページ）が必要です。ま 
す こ、 35 mm お下の広角レンズで撮影することをお 
すすめします（解説1.)。 

スナップショットモードで撮影するには、6ビット 
コード付きのレンズを装着して、シャッタースピー 
ドダイヤル （1.18) を 「 S 」 にします。次に、絞り 
値の設定とピント合わせを 巧い、 構図を決めて撮 
影します。絞り値の設定とピント合わせは、ヒン 
卜を表示させて行うこともできます。 INF □ボタン 
(1.23) を巧すと、装着したレンズのイラストが液晶モ 
ニター (1.33) に表示されます。イラストでは、巧巽 
される絞り値 （ a ) と撮影距離化)、さらにそれらの 
設定値で得られる被写界深度 （ C 、 解説 3.) 力 《ハイ ライ 
卜表示されます。 



スナップシヨッ トモー ドでは、手動で設定するのは 
絞り値と撮影距離の2つだけで、その他の設定はす 
ベて本機が自動で行います。また、レンズを交換し 
た後や、焦点距離を切り換えた後（解説 2.) な外は、 
これら2つを巧設定する必要はありません。 

推奨される絞り植と撮影距離に設定すれば、被写 
界深度がかなり深く（ピントの合う距離の範囲が 
かなり広く）なるので、ほとんどの状況や被写体 
で大事な部分にピントを合わせて撮影できます。 
露出は、自動設定されるシャッタースピードによつ 
て決まります（「絞り優先 AE モード J 、 46ぺージ）。 
また、暗い場巧での撮影では ISO 感度も自動的に高 
めに設定されるなど、明るさにも応じて露出が自動 
設定されます （「 ISO 感度」、39ぺージ)。さらに、力 
メラブレのおそれがある場合（解説 4.) は、警告が 
表不されます。 

ファインダー内の LED 表示では、適正露出になる 
かどうかや、カメラブレが生じないかどうかを確 
認できます。 

中央の円の LED だけがホく点灯しているとき （•） は、 
適正露出になり、ブレも生じません。 

中央の円の LED がホく点灯し、右の兰角おの LED が 
赤く点滅しているとき いィ） は、極端に明るいため 
に本磯で自動設定されるシャッタースピードの範 
囲では対応できず、露出オーバーになるおそれが 
あります。 

このような表示のときは、ほとんどの場合、絞り 
値を大きくすることで適正露出が得られます。点 
滅している兰角おの LED が示す方向どおりに、絞 
リリング （1.15) を左に回してください。 


中央の円の LED がホく点灯し、左の兰角おの LED が 
ホく点滅しているとき （い） は、カメラブレが生じ 
るおそれがあります（解説4.)。 

このような表示のときは、ほとんどの場合、絞り 
値を小さくすることでブレを抑えることができま 
す。点滅している兰角おの LED が示す方向どおり 
に、絞リリング （1.15) をちに回してください。 
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明暗の差が大きく撮影が難しい状況では 、 AE ロッ 
クを使えば簡単に撮影できます。例えば、逆光で 
のポートレート撮影で、背景との明暗の差が大き 
い人物を構図の中央に置かない場合には、 AE ロッ 
クが便利です。 

1 . 主要被写体にファインダーの中むを合わせます。 

2 . シャッターレリーズボタンを2香目の作動ポイ 
ントまで押し込みます。 

• この作動ポイントで押し続けている間は露出 
値が固定されたままになり、ファインダー内 
の円の LED の上にドットが赤く点灯します。 

3. シャッターレリーズボタンを押し込んだ状態の 
まま構図を決めます。 

4. シャッターレリーズボタンを全押しして、撮影 
します。 

AE ロックについての詳細は 、 「AE ロック J (46 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

このように、スナップショットモードを使えば、 
複雑な操作を行わずに素早く撮影できます。わず 
かな設定だけで美しく仕上がるので、文字どおり 
スナップ撮影に最適です。 


解説 

1 . 焦点距離が短いレンズ、すなわちに角レンズは、 
被写界深度が深めになるため、スナッブ撮影向 
きのレンズといえます。焦点距離が日 0 mm な上 
のレンズ、すなわち標準レンズや望遠レンズは、 
被写界深度がきわめて浅くなることがあり、正 
確なピント合わせが求められるため、スナップ 
撮影向きではありません。 

2. トリ■エルマー M f 4/16-18-21 mm ASPH . では、焦 
点距離を切り換えた場合は、液晶モニターに表 
示された推巽される設定値をリセットしてくだ 
さい。 

3. 設定した絞り値で得られる被写界深度は、被写 
界深度目盛りと距離目盛りで確認できます。無 
限遠を表す 「〇〇」 は、一般の レンズと 同様に、 
距離目盛りの中央ではなく、被写界深度の範囲 
を示すち側、すなわち遠距離測の位置に記載さ 
れています。焦点距離が短い レンズ ほど、絞り 
値と撮影距離によって得られる被写界深度が近 
距離側で厳密に確認できる表示になっています。 

4. 一般に、手持ち撮影でブレないシャッタースピー 
ドの限界は、「使用レンズの焦点距離分の1が」と 
されています。例えば 28 mm レンズならば、1/30 
秒となります。 


メモ 

• フラッシュユニットを使った撮影も可能です。 
詳しくは「フラッシュを使って撮影する」 （52 
ページ〜）をご覧ください。 

. メインメニューの [画慷設定] (5.1.25) を使う 
と、カラー撮影か白黒撮影かを選巧できます。 
メニューの 設定方法については、 「メニ ュー設 
定 J (31 ページ）をご覧ください。 
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操作ガイド 

準備 


バッテリーを充電する 

本磯をお使いになるためには、巧電まリチウムイ 
オンバッテリー （ A ) が必要です。 


キヤリングストラップの取りがけかた 



1 2 a 2 b 



3 4 5 


本書またはライカで指定したバッテリーお外は 
使巧しないでください。 

付属のバッテリーを本機な外には使用しないで 
ください。また、本書の説明にがって正しく充 
電してください。 

指定な外のバッテリーを使用したり、説明に従 
わずにバッテリーを使用したりすると、破裂す 
るおそれがあります。 

バッテリーは絶対に火の中に投げ入れないでく 
ださい。破裂の原因となります。 

• 付属のバッテリーチャージャーまたは M 8/ M 8.2 
用のバッテリーチャージャー（コード番号 
14463) お外は使用しないで〈ださい。 

• 指定な外のバッテリーチャージャーを使用する 
と、バッテリーの故障の原因となり、死!;:や重 
傷を負うおそれがあります。 

• 付属のバッテリーチャージャーでは、専用/くッ 
テリーの•外は充電しないでください。また、他 
の用途には使用しないでください。 

• 公共施設などで、使用許可のないコンセントで 
はバッテリーを充電しないでください。 

• バッテリーチャージャーを分解しないでくださ 
し、。修理はライカ指定のサービスセンターにご 
依頼ください。 


メモ 

• バッテリーはお買い上げ時には巧電されていま 
せんので、巧電してから本機でお使いくださし、。 

• バッテリーは〇〜35での場所で充電して〈ださい。 
これな外の温度では、電源が入っても切れてしま 
う力、、電源がまったく入りません。 

• リチウムイオンバッテリーは、残量にかかわら 
ずいつでも継ぎ足し充電ができます。残量がを 
いが態で充電すれば、短時間で充電が完了し 
ます。 

• 充電中にバッテリーが温かくなりますが、異常 
ではありません。 

• 充電開始後にバッテリーチャージャーの2つの 
LED (1.4 し 1.42) が速く点滅した場合 （1 秒に2 
回な上）は、充電異常です。バッテリーチャー 
ジャーを コンセン トから抜いてからバッテリー 
を取り外し、周囲の温度が本書に記載された範 
囲内であることを確認してから、巧び充電して 
ください。それでも状態が変わらない場合は、 
お買い上げの販売店またはライカカスタマー 
サービスまでお問い合わせください。 
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• 新しい/くッテリーは、フル充電してから完全放電 
させる（本機に入れて使い切る）というサイクル 
を最ネ刀に2、3回行うことで、性能を十分に発揮で 
きるようになります。その後もこのサイクルを25 
回に1度ほど巧うことをおすすめします。まと、 
バッテリー寿命を最大限に引き延ばすために、極 
端な温度条件のもと（夏場や冬場の車内など）に 
長時間放置しないでください。 

• バッテリーには寿命があります。最適なを件の 
もとで使用し続けても、数百回の充電を重ねる 
と容量が化下し、使用時間が極端に短くなり 
ます。 

• 不要になったバッテリーは、お住まいの自治体 
の条例や規則に従って廃棄してください （6 ペー 
ジ)。 

• 本機はバックアッブ電池を内蔵しています。バッ 
クアッブ電ミ也は、日付などの設定を最大3ヶ月 
間保存するためのもので、バッテリーを電源 
としています。バックアップ電池が放電してし 
まった場合は、バッテリーを入れて充電してく 
ださい。充電を始めてから約60時間後にフル 
充電になります。充電中は本機の電源を入れ 
る必要はありません。 


1. 交換ま電源アダプター （1.46) のコネクターを 
バッテリーチヤージヤーのソケット （1.4 ■日）に 
差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。 

2 . バッテリーの接点を下に向け、表に付いている 
矢印の方向に奥までしっかりとスライドさせる 
ようにして、バッテリーを于ヤージ部 (1.43) 
に取り付けます。バッテリーの向きが違うと取 
り付けることができませんので、向きを確認し 
て取リイ寸けてください。 



• バッテリーが正しくセットされると、緑色の 
LED (CHARGE) (1.41) が点滅し、充電中に 
なったことを示します。容量の80%まで充電 
が完了すると、黄色の LED (80%) (1.42) が 
点灯します。フル充電が完了すると（約3時 
間半後）、婦色の LED が点なに変わります。 


メモ 

容量の80% までの 充電に要する時間は、約2時 
間です。容量の80% まで 巧電すると、約400枚 
の撮影が可能になります。 フル 充電では約500 
枚の撮影が可能です。したがって、比較的短時 
間で十分な枚数が撮影できる程度まで充電でき 
ます。 

3. 充電が終わったら、バッテリーチャージャーを 
コンセントからキ友きます。過お電されることは 
ありませんが、コンセントからおいておくこと 
をおすすめします。 

4. バッテリーを持ち上げるか手前にスライドさせ 
るかして、バッテリーチャージャーから取り出 
します。チャージ部には、取り出しやすいよう 
にくぼみが付いています。 
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バッテリーを入れる/取り出す 

1. メインスイッ于 （1.19) を 「 OFF 」 にします。 



2.底蓋 (1.36) を次の手順で取り外します。 

a . 底蓋の開閉つまみ (1.37) を引き出します。 

b . 開閉つまみを左に止まるまで回します。 

C . 底蓋を持ち上げて外します。 




3. 接触する電気接点の位置を確認しながら、バッ 
テリーをバッテリース□ット （1.138) に入れます。 
バネ式の白いロックレバー (1.39) が被さって正 
しくセットされるまでバッテリーを押し込み 
ます。 

4. 底蓋を次の手順で本体に戻します。 

a . 本機の端にある底蓋固定ピン (1.9) に底蓋を 
セットします。 

b . 底蓋を閉じます。 

C . 開閉つまみをちに止まるまで回します。 
d . 開閉つまみを元の状態に戻します。 

バッテリーを取り出すときは、上の手順を逆に行っ 
てくださし、。バネ式の白いロックレバーをスライド 
させると、バッテリーを取り出すことができます。 


メモ 

バッテリーを取り出す前には、必ず本機の電源を 
切ってくださし、。 

1回のフル充電で約500枚の画慷が4お間巧生でき 
ますに IPA 規格による）。 


バッテリー残量表示 （3.2) 

バッテリー残量が日段階で上部 LCD (1.12) に表示 
されます。 

i ^ m ： 約75〜1000/〇 
SH ； 約日〇〜75% 

約25〜50〇/〇 
C = uiUll : 約日〜2 5 % 

- femO -: 約〇〜5〇/〇 (バッテリーを交換または充 
電してください） 


メモ 

• 本機を長期間使用しない場合は、メインスイッ 
チで電源を切り、バッテリーを取り出してくだ 
さい。 

• 約3ヶ月間使用しないでいると、バックアップ 
電池が放電してしまいます。バックアップ電池 
が放電した場合は、すべての情報を設定し直し 
て〈ださい。バックアップ電池についての詳細 
は、「バッテリーを充電する」の「メモ」の最 
後の項目 （16 ページ）をご覧ください。 


リーを入れる/取り出ず 








メモリーカードを入れる/取り出す 
本磯では、 SD メモリーカードと SDHC メモリーカー 
ド (大容量）が使用できます（本書では「メモリー 
カード」と記載しています）。 

これらのメモリーカードは、軽量- コン パクトな交 
換式の外部記録メディアで、特に大容量のタイプは 
超高速で読み込み/書き込みを巧うことができます。 
また、書き込み防止スイッチを装髓しているので、 
誤って画像を書き込んだり消してしまったりするむ 
配がありません。このスイッチは、カード本体の角 
が斜めになっていない側にあり、下側の 「 LOCK 」 
のち向にスライドさせれば書き込み防止磯能がオン 
になります。 

さまざまなメーカーからさまざまな容量-転送速 
度のタイプが用意されています。 

メモ 

メモリーカードの端子部を手で触らないでくだ 
さし、。 


1. メインスイッチ （1.19) を 「 OFF 」 にします。 



2.底蓋 (1.36) を次の手順で取り外します。 

a . 底蓋の開閉つまみ (1.37) を引き出します。 

b . 開閉つまみを左に止まるまで回します。 

C. 底蓋を持ち上げて外します。 



3. 端子部を奥に、角が斜めになっている側を下に 
向け、メモリーカードをメモリーカードスロッ 
卜 (1.40) に入れます。契まで入れると/くネの 
感触がありますが、そのまま「カチッ」と音が 
するまで押し込んでください。 

4. 底蓋を次の手順で本体に戻します。 

a . 本磯の端にある底蓋固定ピン (1.9) に底蓋を 
セットします。 

b . 底蓋を閉じます。 

C. 開閉つまみをちに止まるまで回します。 
d . 開閉つまみを元の状態に戻します。 

メモリーカードを取り出すときは、本機の電源を 
切り、上の手順を逆に行ってください。底部に表 
示されているとおり、メモリーカードは軽く巧し 
込むと取り出すことができます。 


メモ 

• 本機に対応するメモリーカードのラインアップ 
は頻繁に変わります。種類によっては本磯で正 
常に動作しないことがあります。対応するメモ 
リーカードについての詳細は、次のサイトでご 
確認ください。 

http :// en . leica - camera . com / service / downloads / 

rangefinder _ cameras / m8.2 

• メモリーカードがうまく入らない場合は、メモ 
リーカードの向きが正しいか確認してくださし、。 

• 底蓋を外したときやメモリーカードを取り出し 
たときは、あ晶モニターの画面にそれぞれ次の 
メッセージが表示されます。 

-底蓋が外れています 
- SD 力ードがありません 

• 液晶モニター (1.33) のち下のホい LED (1.32) 
が扇減している場合は、画慷記録中および/また 
はデータ保存中ですので、底蓋を取り外したり 
メモリーカードを取り出したりしないでくださ 
し、。保巧されていないデータや保存済みのデー 
夕が消失することがあります。 

• 電磁放、静電気、本磯やメモリーカードの故障 
により、メモリーカードのデータが破損■消失 
することがあります。データをこまめにパソコ 
ンに取り込み （66 ぺージ）、バックアップをと 
ることをおすすめします。 

• 同じ理由から、メモリーカードを帯電防止性の 
ケースなどで保管することをおすすめします。 











大切な設定-機能 
M レンズ 

本機では、ほぼすベての M レンズを装着して使用 
できます。ここでは、使用できない、または磯能 
が制限される数少ないレンズについて説明します。 
M レンズは、撮像素子サイズが18 X 27 mm のデジ 
タルカメラ（本磯）にも、フイルムサイズが24 x 
36 mm の 35 mm カメラ CIV 17 まで）にも使用できます。 
M レンズには、レンズ検出用の6ビットコードがマ 
ウント部に付いている現行の M レンズと、6ビット 
コード付きではない旧型の M レンズがありますが、 
本磯ではどちらでも装着して使用できます。6ビッ 
トコード付きではない M レンズを装着しても、本 
機はほとんどの状況で高い描写性能を発揮します。 
6ビットコードについては、次のぺージの「レンズ 
検出 J をご覧ください。 


重要 

• 使用できないレンズ 
-ホロゴン f 8/15 mm 

-ズミクロン f 2/50 mmNF (近接撮影用レンズ） 

-エルマー f 4/90 mm (ミホ目同ま、生産期間1954 〜 
1968年） 

-ズミルックス M f 4/35 mm の一部（非巧面レン 
ズ不採用、生産期間1961〜199日年、カナダ製） 
は、装着できないか、無限遠にピントを合わ 
せることができません。このレンズは、 
ライカカスタ マーサー ビスにて、本機で使用 
できるように改造できます。 


• 使巧できるが、本磯を破損させるおそれがある 
レンズ 

な目同まレンズは、伸張させた状態でのみ使用で 
きます。絶対にミ丈脈しないでください。ただし、 
現行のマクロ -エルマ ー M f 4/90 mm は、沈洞さ 
せても本機に押し込まれることがないので、問 
題な〈使用できます。 


• 使用できるが、構図を正確に決められない 
レンズ 

本機のブライトフレームは 90 mm レンズまでしか 
対応していません （42 ぺージ）。 135 mm などの焦 
点距離が長いレンズをファインダーアタッチメ 
ントなしで使用する場合は、撮影される範囲が 
ファインダー内のご〈狭い範囲になるため、構 
図を正確に決めることができません。 

• 使用できるが、露出計が正確に機能しない 
レンズ 

-スーパー-アンギュロン Mf 4/21 mm 
-スーパー.アンギュロン M 巧.4/21 mm 
-エルマリート Mf 2.8/28 mm (シリアルナンバー 
力巧 314 921 も I 前のもの） 

メモ 

旧型 M レンズのをくは、ライカカスタマーサービス 
にて、6ビットコードがきに改造できます。改造で 
きるレンズの種類については、ライカカスタマー 
サービス （83 ページ）までお問い合わせください。 
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UV/IR フィルター （一部の状況で発生する色かぶ 
りの補正） 

本機は CCD 撮像素子を搭載しています。 CCD 撮像 
素子には、人間の目には見えない赤外線の影響を 
受けやすいという性質があります。そのため、適 
切な対策を講じないと、ごくまれに、わずかなが 
らも画質に影響を及ぼす色かぶりが生じます。合 
成繊維でできた黒い布地を白熱な（人工光）のも 
とで撮影する場合は、特に色かぶりが生じやすく 
なります。この場合、黒が紫と濃いホの中間の色 
に写ってしまいます。 

本機では、色かぶりを防ぐために、撮像素子の前 
面に IR カットフィルターを配置するという、ごく 
一般的な対策を採用しています。しかしながら、 
レンズと撮像素子の間にフィルターを配置すると、 
カメラシステム全体の描写性能が、わずかながら 
も認識できる程度までほ下してしまいます。 


このような理由から、本機では、きわめて薄い IR 
カットフィルターを採用しています。そのため、 
赤外線カット率はほめながらも、 M レンズの描写 
性能を最大限に活用して撮影できます。 

M レンズの描写性能を十分に活用しつつ、色かぶ 
りをさらに効果的に防ぐためには、 UV/IR フィル 
夕一（「フィルター」、70ぺージ）を M レンズに取 
り付けることをおすすめします。 UV/IR フィルター 
は、 M レンズの前面にねじ込むだけで簡単に取り 
付けることができます。 UV/IR フィルターを取り 
付けると、6ビットコード（詳しくは次の「レンズ 
検出」をご覧ください）から読み込まれるレンズ 
の情報に基づいて、本機が使用レンズ別に色かぶ 
りを自動的に補正します。そのため、 M レンズ特 
有の高いシャープネスとコントラストとともに、 
忠実な色再現が可能になります。 


レンズ検出 

現行の M レンズを装着した場合は、マウント部に付 
いている6ビットコード （1.11) により、本機がレ 
ンズの種類を検出します。6ビットコードは6ビッ 
トコード検知センサー （1.10) で読み取ります。 

-読み込んだ情報は、画慷データの最適化理に利 
巧します。に角レンズを使ったり絞りを開いた 
りしたときに目立ちがちな口径食を抑えます。 

-16〜 35 mm のに角レンズを使用するときや、 
UV/IR フィルター （詳しくは前の 「 UV/IR フィル 
ター」をご費ください）をレンズに取り付けた 
ときは、読み込んだ情報に基づいて、画像周辺 
部に生じる色かぶりを設定した焦点距離別に自 
動補正します。 

-フラッシュ調光やフラッシュユニットのリフレ 
クターの調整にも、読み込んだ情報を利用しま 
す（「対応フラッシュユニット」、52ページ）。 

-読み込んだ情報は、撮影画像の Ex けファイルに 
記録されます。 INFO ボタンで撮影情報を表示さ 
せると（「液晶モニター J 、 29ページ）、撮影時 
に設定した焦点距離 （4.2.6 b 、 11ページ）が表 
示されます*。 


スナツブシヨツトモードでは表示されません。 
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メモ 

絞り優先 AE モー ドと マニュアルモー ドでは、6ビッ 
トコード付きではないレンズを使用する場合は、 
必ずレンズ検出機能をホフにしてください。正常 
に動作しなくなることがあります。 


レンズ検出機能を設定する 

1. メインメニュー（じ、31ぺージ）で[レンズ検 
出] (5.1.1) を選びます。 

トリ-エルマー Mf 4/16-18-21 mmASPH . お外のレン 
ズの場合 

2. サブメニューで設定内容を選びます。 

トリ-エルマー Mf 4/16-18-21 mmASPH . の場合 
6ビッ トコー ドでは設定した焦点距離が本機に伝え 
られないため、 メニューで 焦点距離を設定する必 
要があります。 

2. サブメニューで[入； UV / IR 対応]を選びます。 
「 Lens Identification Tri-Elmar + UV / IR 」 の画面に 

切り換わります。 

メモ 

レンズを装着する前に[入； UV / IR 対応]に設 
定されていた場合は、レンズを装着して電源を 
入れたり、電源が入った状態でレンズを装着し 
たりすると、液晶モニターの表示内容にかかわ 
らず、この画面が自動的に表示されます。 

3. 赤い枠で囲まれたサブメニューから、メイン設 
定リングまたは十字キーで16、18、 21 mm の3夕 
イプの焦点距離を選び、 SET ボタンを押して設 
定を実行します。 


メモ 

•トリ-エルマ ー M f 4/16-18-21 mm ASPH . 使用 
時に焦点距離を切り換えたときは、 必ず メ 
ニューで 焦点距離を設定し直してください。 

•トリ-エルマ ー M f 4/16-18-21 mm ASPH . を装着 
したときの焦点距離のネ刀期設定は 18 mm になり 
ます。 

• メニューで焦点距離を設定する必要があるの 
は、 トリ-エルマ ー M f 4/16-18-21 mm ASPH .0 
みです 。 トリ-エルマー M f 4/28-35-50 mm 
ASPH . の場合は、設定した焦点距離が本機に 
適切に伝えられ、対応するブライ トフレーム 
が正しく表示されます。また、設定した焦点 
距離は電子的に識別され、焦点距離別に画質 
が自動補正されます。 
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レンズを取り付ける レンズを取り外す 



焦点距離ファクター 

M レンズの焦点距離は、24 X の フィルムフォー 

マット、 すなわち 35 mm 判の換算値で表示されて 
います。本機が搭載する撮像素子のサイズは18 x 
27 mm で、 35 mm 判の 0.75 倍に相当します。そのた 
め、本機に装着したときの M レンズの画角は、表 
示の焦点距離を 1.33 倍 （0.75 の逆数）したレンズ 
の画角に相当します。パースペクティブには違い 
が生じますが、被写界深度には違いは生じないの 
で、レンズの被写界深度目盛りの表示どおりの被 
写界深度が得られます（詳しくはをレンズの使用 
説明書をご覧ください)。 

ファインダーに表示されるブライトフレームも、 
実隙の焦点距離が長くなる点を考慮に入れてある 
ため、撮影範囲を常に正確に表示します。そのた 
め、旧型 M カメラと同じ感覚で構図を决めること 
ができます（「ブライトフレームファインダー」、 
42ページ）。 


1. 固定リング （1.13) に指をそえてレンズを持ち 
ます。 

2. レンズ着脱用のホい指標 （1.13 c ) と本機のレン 
ズ着脱ボタン （1.1) の位置を合わせます。 

3. レンズをまっすぐはめ込みます。 

4. 「カチッ J と音がするまでレンズをちに回し 
ます。 


1 . 固定リング0.1 3) に指をそえてレンズを持ち 
ます。 

2 . レンズ着脱ボタン （1.1) を押します。 

3. 赤い指標 （1.13 c ) とレンズ着脱ボタンの位置が 
合うまでレンズを左に回します。 

4. レンズをまっすぐ取り外します。 

メモ 

• 本機の内部にほこりなどが入り込むのを防ぐた 
めに、本磯には常にレンズまたはボディキャッ 
プを取り付けておいてください。 

• 同じ理由から、レンズ交換はできるだけほこり 
の少ない場所で素早く巧ってください。 



カメラの電源を入れる/切る-メインスイッチ 



C. C :連続撮影 

シャッターレリーズボタンを押し続けて最大10 
枚連綿して撮影できます。連続して撮影できる 
枚数は、メモリーカードとバッファメモリーの 
容量によって異なります（「メモリーカードを 
入れる/取り出す」、19ページ）。 

d . む：セルフタイマー 

シ ャッ ターレリーズボタ ンを巧すとセルフタイ 
マー （65 ページ）が作動し、設定した時間が経 
過すると撮影されます。 


電源のホン/オフはメインスイッチ （1.19) で行い 
ます。メインスイッチは機能ごとに次の4つの位置 
にセットできる回転レバーまで、シャッターレリー 
ズボタン (1.20) の下部にあります。 

a . OFF :電源オフ 

本機の電源を切ります。 

b . S :シングル撮影 

シャッターレリーズボタンを押して1枚だけ撮 
影します。シャッターレリーズボタンを押し続 
けても1枚しか撮影できません。 

メインメニュー（じ、31ぺージ）の[シャッター] 
で[分離チャージ]を選ぶと、シャッターチャー 
ジ音に配慮して静かに撮影できます （27 ページ)。 


電源を入れる 

メインスイッチを 「 SJ 、 「〔」、「む J のいずれか 
にセットすると電源が入ります。電源が入ると 
LED (1.32) が数が間点'なし、ファインダー内のデ 
ジタル表示 (2.1.1) と上部 LCD (1.12) の表示が現 
れます （10 ページ）。 

メモ 

電源を入れてから約2秒後に本磯が使用できる状態 
になります。 


電源を切る 

メインスイッチを 「 OFF 」 にします。メニュー設定 
で自動的に電源が切れるように設定した場合（[ホー 
トパワーホフ](5.1.12)、3し35ページ）は、メイン 
スイッ于を 「 OFFJ にしなくても自動的に電源が切れ 
ます。 


メモ 

本機をケースなどに入れて持ち運ぶ場合や、本機を 
長期間使用しない場合は、メインスイッチを 「 OFF 」 
にして電源を切ってください。 





撮影モード/再生モードを選ぶ 
電源を入れた後は常に撮影モードになります。本 
磯が使用できる状態になっても （25 ページ）、；夜 
晶モニター (1.33) には何も表示されません。 

画像を巧生するには、次の2つのモードのどちら力、 
に切り換えます。 

1. PLAY モード 時間の制限なく画像を表 

' J 、 します。 

2. 才ートレビューモード撮景ミ直後の画像を自動的 

し表でします。 

時間の制限なく画像を表示する- PLAY モード 
PLAY ボタン （1.27) を押します。 

• PLAY モードに切り替えると、最後に撮影 
した画像が撮影情報とともに表示されます 
川ぺージ）。 

メモリーカードに画慷が何も記録されていない 
場合は、 PLAY モードに切り替えると「表示す 
る画像がありません」というメッセージが表示 
されます。 


撮影直後の画像を自動的に表示する-オートレ 
ビューモード 

撮影直後に画像が自動的に液晶モニター (1.33) 
に表示されます。思ったとおりに撮影できた力、、 
あるいはもう一度撮影し直す必要があるか、素早 
〈簡単にチ X ックできます。 

才ートレビューモードでは、次の2つの機能が設定 
できます。 

1 . 画像が表示される時間 

2. ヒストグラム （30 ぺージ）の表示/非表示 

才 ートレ ビュ ーモー ドの機能を設定する 

1. メインメニュー（12、31ぺージ）で[才ートレ 
ビュー](日.1.1 1) を選びます。 

2. サブメニューで[確認時間]を選びます。 

3. 次のサブメニューで[切]、 [1 砂]、 [3 が]、 
[5 お、]、[保留]から設定内容を選びます。 

4. ヒストグラム （30 ぺージ）の表示/非表示を選 
ぶには、最ネ刀のサブメニューをもう一度表示し 
ます。 

5. [ Histogram ] を選びます。 

6. 次のサブメニューで[入]、[切]から設定内容 
を選びます。 


才ートレビューモードから PLAY モードにはいつで 
も切り換えることができます。 

メモ 

連続撮影時 （27 ページ）は、連続撮影されわ画像 
の中の最後の画像がどちらのモードでも表示され 
ます。連続撮影時に違う画像を表示する方法など、 
再生モードのその他の機能については、「再生モー 
ド」 （58 ページ〜）をご覧ください。 
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シャツター レリ ーズ ボタン 



シャッターレリーズボタン (1.20) の作動ポイン 
卜は3段階です。 

1.最ネ刀の作動ポイントでは、露出計とファインダー 
表示が作動します。また、セルフタイマー設定時 
にはセルフタイマーが作動します （65 ページ)。 
レリーズボタンを離しても露出計とファイン 
ダー表示はその後約12秒間作動します（「露出 
計をオン/オフにする」、 年己ぺージ）。 

この 作動ポイントで巧したままにすると、 ファ 
インダーはそのまま表示を続けます。 PLAY モー 
ド （58 ぺ ージ）時に この 作動ポイントまで押す 
と、撮影モードに切り換わります。スタンバイ 
モード （24 ページ）時に この 作動ポイントまで 
巧すと、本磯の電源が入り、ディスプレイ表示 
が作動します。 

また、この作動ポイントで押したままにすると、 
メイン設定リングを使って素早く簡単に露出を 
補正できます。詳しくは「露出補正」 （47 ぺ一 
ジ）をご費ください。 


メモ 

次の場合はシャッターレリーズボタンがロックさ 

れます。 

-バッファメモリーが（一時的に）いっぱいのと 
き （10 枚の連続撮影後など） 

-メモリーカード容量がいっぱいで、バッファメ 
モリーも（一時的に）いっぱいのとき 

-メモリーカードが入っておらず、バッファメモ 
リーがいっぱいのとき 

2. 2香目の作動ポイントでは、絞り優先 AE モード時 
に露出値、すなわち本機が自動設定したシャッ 
夕ースピードを固定します （「AE ロック」、 46ぺ一 
ジ）。シャッターレリーズボタンを離せば、露 
出値を設定し直すことができます。 

3. シャッターレリーズボタンを全押しすると撮影 
できます。画像データはメモリーカードに記録 
されます。 
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できるだけ静かに撮影したいときは、一時的にシャッ 
ターチャージ音を抑えることができます。シャッ 
ターチャージ音を抑えて撮影するには、メインメ 
ニュー（12、31ぺージ）の[シャッタ ー](5.1.24) 
で[分離チャージ]を選びます。なお、この機能 
はシングル撮影時（メインスイッ于 （1.19) を 「SJ 
にします）のみ使用できます。 

[分離チャージ]を選ぶと、シャッターを切った直 
後（撮影直後）ではなく、シャッターを切って指を 
シャッターレリーズボタンから離した直後にシャッ 
ターがチャージされるようになります。つまり、 
シャッターを切ってもシャッターレリーズボタンを 
巧し続けていれば、シャッターチャージ音が聞こえ 
ることはありません。上着の中などの音が漏れない 
場所に本機を入れてから、あるいは音を立てても問 
題のない瞬間まで待ってから、シャッターレリーズ 
ボタンから指を離せば、シャッターチャージ音の夕 
イミングをずらして静かに撮影できます。 

メモ 

• PLAY モード（「撮影モード/巧生モードを選ぶ」、 
25ページ）またはメニュー画面 （31 ページ）で 
シャッターレリーズボタンを押すと、撮影モー 
ドに切り換わります。 

• カメラブレを防ぐために、シャッターレリーズ 
ボタンはいきなり強く押さず、そっと押し込ん 
でください。 


シャッターレリーズボタンには、標準的なケーブ 
ルレリーズ用のわじ巧がイ寸いています。 

メモ 

ケーブルレリーズを使用する場合は、2番目の作動 
ポイントは機能しません。 

連続撮影 

本機はシャッターチャージモーターを内蔵して 
いるため、1枚ずつの撮影だけでなく、動きの 
ある被写体を数段階で続けて写すなどの連続撮 
影もできます。1枚ずつ撮影するときはメイン 
スイッチ〇. 1 ^)を 「 S 」 （シングル）に、連続 
撮影するときは re 」 （コンティニユアス）にし 
ます。 

連続撮影のちまは、シャッターレリーズボタン 
(1.20) の操作お外はシングル撮影と同じです。連 
綿撮影するときは、シャッターレリーズボタン 
を押し続けてください（ただし、メモリーカード 
容量が十分である必要があります）。メインスイッ 
于を 「 C 」 にしてもシャッターレリーズボタンを 
押すのが一瞬ならば、通常のシングル撮影になり 
ます。 


連写速度は最大で約2コマ/抄、連続撮影枚数は最大 
で10コマです。記録可能枚数については、36ページ 
の表をご覧ください。 

メモ 

連続撮影したときは、撮影枚数にかかわらず、 
PLAY モード時でも才ートレビューモード（5丄11、 
2己ページ）時でも、常に最後に撮影した画像が表 
でされます。 
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シャッタースピードダイヤル 



本機のシャッタースピードダイヤル （1.18) は、 
人間工学に基づいた最適なサイズ-配置になって 
います。ファインダーをのぞいたままでも操作し 
やすい一方で、誤って設定を変えてしまうことは 
ありません。 

設定時の回転方向はファインダー内の露出計の表 
示に合わせています（レンズの披りリングも同じ 
です）。例えば、ファインダー内で左側の互角おの 
LED が点なしたときは、互角おが示す方向、すな 
わち右回りに回せば、シャッタースピードを遅く 
して適正露出を得ることができます。 


シャッタースピードダイヤルは、露出モードを選 
ぶときにも使います。露出モードは次の3種類から 
選択できます。 

-彼り優先 AE モード （46 ぺージ）：ホの 「 A 」 に 
合わせます。 

-スナップシヨットモード （14 ぺージ）：赤の 「 S 」 
に合わせます。 

-マニュアルモード （49 ぺージ）：シヤツタース 
ピードを 選びます。 1/4000〜6 お、 の 範囲で 1/2ス 
テップごとに設定できます。 

また、次の位置にも設定できます。 

-フラッシュ同調速度（ 5 3ぺージ）：1/180秒です。 
「/ j に合わせます。 

-バルブ撮影（がページ）：「日」に合わせます。 
シャッタースピードダイヤルは、一定の位置でそ 
れぉ上回せなくなる構造ではありません。どの位 
置からでもどの方向にも自由に回すことができま 
す。なお、クリックストップで止まる位置お外に 
は設定で吾ません。 


メモ 

• に0感度を高めに設定した場合は、特に暗く平 
らな被写体でノイズが目立つことがあります 
(「 ISO 感度」、39ページ）。本機では、わずらわ 
しいノイズを軽減するために、遅いシャッター 
スピード（約1/30砂な下、その他の設定内容に 
より異なります）で撮影したときは、撮影後に 
自動的に"ブラックピクチャー"（シャッター 
を閉じた状態での撮影）として再撮影します。 
巧撮影中にデジタル化理によって元の画像に生 
じたノイズを除去し、実隙に撮影したデータと 
して保存します。 

• このように"露光"を2度行うようなかたちに 
なるため、遅いシャッタースピードでは撮影に 
より長く時間がかかりますのでご注意くださし 
この機能が動作している間は、本機の電源を切 
らないでください。 

• シャッタースピードを2秒お上に設定して撮影し 
た場合は、液晶モニターに「ノイズリダクショ 
ン X X S (秒）」というメッセージが表示され 
ます。 

•「 B 」 に設定してセルフタイマー （65 ぺージ） 
を使用するときは、シャッターレリーズボタン 
を巧し続ける必要はありません。シャッターレ 
リーズボタンをもう一度押すまでシャッターは 
開いた状態になります （ T モードと同様に磯能 
します）。 


適正露出の設定方まについては、「露出を設定する J 
(45 ぺージ〜）の各項目をご覧ください。 
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液晶モニター 

本機は大型 2.5 型のカラー液晶モニター （1.33) を搭 
載しています。液晶モニターでは、メモリーカード 
に記録した画慷を表示することができます。また、 
1枚の画像全体とともに、撮影情報を同時に表示す 
ることもできます(「 斗.湿晶モニター し11ぺージ、 
「撮影情報の表示」、本ページ)。 

液晶モニターには、保護用のカバーガラスとして、 
強度と耐傷性に優れたサファイアガラス*が取リイ寸 
けられています。そのため、長年使用しても液晶 
モニターは撮影画慷を美し〈表示します。 

メモ 

大部分のシステムデジタルカメラが採用する撮 
像素子は、コンパクトデジタルカメラの撮像素 
子とは異なり、撮影前にリアルタイムで映像を 
表示できません。これは、データをリアルタイ 
ムで読み込むのではなく、撮影された画像ごと 
に読み込むためです。 

本機の液晶モニターでも、画像を表示できるの 
は再生モード（日8ページ）時のみです。画慷を 
表示するには、 PLAY ボタン （1.27) を押して 
PLAY モードにするか、撮影直後の画像を自動的 
に表示する才ートレビューモード （25 ぺージ） 
にしてください。 


通常の再生画面では、画像全体を見やすくするた 
めに、次の撮影情報だけが表示されます。 

1. 画像香号/総画慷数 (4.1.2) :画面上部のライ 
ンに表示されます。 

2. 画像プロテクトマーク （4.1 .し ！>■;) :プロテク 
卜されている画像 （63 ページ）に表示されます。 

3. 拡大表示のマーク（4.1.3、 □§) :画像を拡大 
表示したときに、表示されている範囲とそのサ 
イズをおおまかに示します。画面右下に表示さ 
れます。 

その他の撮影情報 （11 ページ）を表示するには、 
INF □ボタンを押してください。 


液晶モニターの明るさ 

液晶モニターの明るさを5段階で調整できます。周 
囲の光量に合わせてもっとも見やすい明るさを選 
んでください。調整はメインメニューで行います。 

液晶モニターの明るさを調整する 

1. メインメニュー(12、31ぺージ）で[ミ夜晶の明 
るさ] (5.1.8) を選びます。 

2. サブメニューで[低]、[中低]、[標準]、[中高]、 
[高]から明るさを選びます。 

撮影情報の表示 

画像をレビューした状態で、 INF □ボタン （1.23) を 
巧すと、すべての撮影情報 （11 ページ）を表示でき 
ます。画像は縮小サイズで同時に表示されます。 
メインメニュー（12、31ぺージ）の[ヒストグラ 
ム] (5.1.9) では、ヒストグラムの表示方法を選択 
できます（「ヒストグラム」、次のページ）。 

メモ 

スナップショットモードでは、 INF □ボタンを巧す 
と、撮影情報ではなく、絞り植の設定とピント合 
わせのヒントが表示されます （14 ページ）。 


•耐傷性がきわめて高く、サファイアより硬度が高いわずか数 
種類の物貴（ダイヤモンドなど）お外で傷つくことはありま 
せん。 



ヒストグラム 

ヒストグラム （4.2.2) とは、画慷の輝度分布を示 
すグラフです。横軸は明るさを黒（左端）〜灰色 
〜白（ち端）で表し、綱軸はそれぞれの明るさの 
画素数を表します。撮影後、画像自体の印象とと 
もに この グラフを見ることで、露出状況が素早く 
簡単にチェックできます。 

本機では、総合的な明るさの分布を示す標準モー 
ドと、ホ、歸、青の3原色別に明るさの分布を示す 
RGB モードからヒストグラムの表示ち法を選べま 
す。また、どちらのモードでも、明るすぎるため 
に色の情報が失われている部分を赤色で表示する 
クリッブ磯能のあり/なしを選べます。 


メモ 

ヒストグラム表示は、常に画慷内で現在表示され 
ている範囲を反映します。 


A B 



い画素がわずかしかない 
露出才ーバ ー 


ヒストグラムの表示方法を設定する 

1. メインメニュー （12、31ぺ ー ジ）で [ Histogram ] 
(5.1.9) を選びます。 

2. サブメニューで[標準クリップなし]、[標準ク 
リップあり]、 [ RGB クリップなし]、 [ RGB クリ 
ップあり]から表示方法を選びます。 

メモ 

複数の画像を縮小して同時に表示している場合 （59 
ページ）は、ヒストグラムを表示できません。 
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メニュー設定 

メインメニューと撮影情報メニューの2種類のメ 
ニュー（12、13ページ）を使ってさまざまな機能 
を設定できます。 

スナップショットモード （14 ページ）では、メイ 
ンメニューの5項目のみ設定できます。そのうち4 
項目（5.1.18、日.1.19、 5.1. 2し 5.1.22) はカメラの 
基本設定に関するもので、一度設定すれば頻繁に 
設定し直す必要のないものです。[画像設定] 
(5.1.25) では、カラー撮影か白黒撮影かを選択で 
きます。これらの5項目が外は、素早〈簡単に撮影 
できるように特定の設定内容に固定されます。 

絞り優先 AE モードとマニュアルモードでは、メイ 
ンメニューと撮影情報メニューの全項目（5丄2日を 
除く）を設定できます。 

メニュー 項目は、従来のカメラの操作方法に基づ 
いて使用頻度ごとに振り分けられているので、表 
示から設定までが素早く簡単に行えます。 


メモ 

本書で説明するを メニュー 項目の設定方法は、主 
に彼り優 ホ AE モー ドまたは マニュアルモー ドで撮 
影することを前提としています。スナップシヨッ 
トモー ドでは、ほとんどの メニュー 項目は特定の 
設定内容に固定されるため、設定内容を変更する 
ことはできません。設定できる メニュー 項目に つ 

いては、「メニュ-覧」（12、13ぺージ）をご覧 

くださし、。 

メインメニ ュー 

メ インメ ニューには25項目あります （5.1.1 〜日丄25、 
じページ）。カメラの基本機能と補助的な機能の設 
定や、プロファイルの登録を巧います。 


撮影情報メニュー 

撮影情報メニューには6項目あります （5.2.1 〜 
5.2.6、13ページ）。撮影時の基本設定やを録した 
ブロファイルの呼び出しを行います。 

本磯の電源を入れて MENU ボタンまたは SET ボタン 
を押すと、各項目の一覧とその詳しい設定方法が 
液晶 モニターに 表示されます。 

これらのメニューでは、メニュー画面の表示-終 
了ち法は異なりますが、項目を設定するときの操 
作方法は同じです。 
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メニューを使って設定する 

1 .メインメニ ューを表示するには、 MENU ボタ 
ン （1.29) を押します。撮影情報 メニュ ーを表 
示するには、 SET ボタン （1.22) を押します。 

. メインメニューを表示させるとすべての項目 
の中から最初の8項目が（スナップショット 
モードでは設定できる5項目すベて）、撮影情 
報メニューを表示させると6項目すべてが表 
でされます。 



※一部表示が異なります。 

メモ 

• 撮影情報メニューは、撮影モード （24 ぺージ） 
からのみ表示させることができます。 

• 撮影情報メニューは、彼り優先 AE モード （46 ぺ一 
ジ）時とマニュアルモード （49 ページ）時のみ表 
示させることができます。スナップショットモー 
ドでは 、 S ET ボタンを巧しても撮影情報メニュ ー 
は表示されません。 

• 画像の消去またはプロテクト （6 し62ぺージ） 
の操作中は、メインメニューを表示できません。 


2.メイン設定リング (1.30) または十字キー (1.31) 
の上/下のキーで、設定したいメニュー項目を 
ハイライト表示させます。 
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3. SET ボタンを押します（撮影情報メニューでは2 
度押すことになります）。 

• メニュー項目のちに、ホい巧で囲まれた設定 
内容の一覧がサブメニューとして表示されま 
す。現在選択されている設定内容はハイライ 
卜表示されます。 

4. メイン設定リングまたは十字キーの上/下のキー 
で、選びたい設定内容をハイライト表示させます。 
己. SET ボタンを巧して設定を実行します。 

• 設定内容がメニュー項目のちに表示されます。 


6.メインメニューを終了するには、 MENU ボタン 
を巧します。撮影情報メニューを終了するには、 
次のどちらかの操作を行います。 

a. 撮影モードに切り換えたいときは、シャツ 
ターレリーズボタン (1.20) を巧します。 

b . 再生モード （ PLAY モード）に切り換えとい 
ときは、 PLAY ボタン (1.27) を押します。 

メモ 

. メインメニュー画面では、 MENU ボタンを押す 
と設定内容を変更せずにサブメニューを終了す 
ることができます。 

• どちらのメニュー画面でも、シャツターレリー 
ズボタン (1.20) を押せば撮影モードに 、 PLAY 
ボタン (1.27) を押せば PLAY モードに切り換え 
ることができます（「撮影モード/再生モードを 
選ぶ」、25ぺージ）。 


[日付] (5 丄18)、[時間](5.1.19)、[阳 B ] (5.2.3) 
では、さらに数値を直接設定します。数値の設定 
方まやその他の メニュー 項目での設定ち法に つい 
ては、を項目の説明をご覧ください。 
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セットアップ 
カメラの基本設定 
メニュー言語 

お買い上げ時はメニュー言語が英語に設定されて 
おり、すべてのメニュー項目が英語で表示されま 
す。英語お外には、ドイツ語、フランス語、イタ 
リア語、スペイン語、日本語、中国語から選択で 
きます。 

メニュー言語を設定する 

1. メインメ ニュー（12、31ぺージ）で [ Language ] 
(5.1.21) を選びます。 

2. サブメニューで言語を選びます。 

• ボタンの名称と略称な外はすべて選択した言 
語に表記が変わります。 


日付-時間 

日付と時間は、それぞれ別のメニュー項目で設定 
します。 

日付 

3種類の並び順から選択できます。 

日付を設定する 

1. メインメニュ ー （12、31ページ）で[日付] (5.1.18) 
を選びます。 

2. サブメニューを表示します。[設定]と[順序] 
の 2 つの 設定内容が表示されます。 

3. [設定]を選びます。 

• 次のサブメニューで年、月、日の数値が表示 
されます。現在選択されている（数値を変更 
できる）項目は赤い枠に白黒反転でハイライ 
卜表示されます。 

4. 十字キー （1.31) のち/左のキーで項目を選び、 
メイン設定リング (1.30) または十字キーの上/ 
下のキーで数値を選びます。 


メモ 

• メイン設定リングを使えばより早く簡単に設定 
できます。 

• MENU ボタンを巧すと、サブメニューの設定内 
容を変更せずにメインメニュー画面に戻ること 
ができます。 

5. 年、月、日の数値を設定したら、 SET ボタン （1.22) 
を巧して設定を実行します。 

. サブメニュー 画面に戻ります。 

6. 年、月、日の並び順を変えるときは、サブメ 
ニューで[順序]を選びます。 

• [日/月/年]、[月/日/年]、[年/月/日]の3 
種類が表示されます。 

1. [設定]と同様の手順で並び順を選び、 SET ボ 
タンを巧して設定を実行します。 

メモ 

バッテリーが入っていなかったリバッテリーが消 
耗してしまったりしても、日付と時間の設定は内 
蔵のバックアップ電池により約3ヶ月保存されます 
(「バッテリー残量表示 （3.2) J 、 18ページ）。約3ヶ 
月超過して設定が失われてしまった場合は、本ペー 
ジの手順に従って設定し直して〈ださい。 
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時間 

24時間とじ時間の表示おまから選択できます。 
時間を設定する 

1. メインメニュー（12、31ぺージ）で[時間] 
(5.1.19) を選びます。 

2. サブメニューで[設定]または[表示]を選び、 
表示おまと時-分の数値を設定します。 

操作ち法は[日付]と同様です。 


才ートパワーホフ 

設定された時間が経過つと自動的に電源が切れる磯 
能です。[オートパワーオフ]で電源が切れた状態 
は、メインスイッ于を 「 OFF 」（1.19) にして電源を 
切ったときと同じです （24 ページ）。 

[オートパワーオフ]では、次の磯能が設定でき 
ます。 

a. [オートパワーホフ]のオン/オフ 

b . 電源が切れるまでの時間 

用途に合わせて設定できるほか、バッテリー消 
耗を大幅に抑えることができます。 

才ートパワーオフを設定する 

1. メインメニュー（12、31ぺージ）で 
[オートパワーホフ]位1.1 2) を選びます。 

2. サブメニューで設定内容を選びます。 

メモ 

スタンバイモード時（シャッターレリーズボタ 
ンを最ネ刀の作動ポイントまで巧し込んでから指 
を離して12秒後に液晶モニターの表示が消なし 
た状態）や[オートパワーオフ]で電源が切れ 
た状態では、シャッターレリーズボタン （1.20) 
を押すとカメラが使用できる状態に戻ります。 


追子曰 

ボタン操作やメッセージ表示を電子音でおならせ 
するように設定できます。音量は2段階で調整で 
きます。電子音が鳴らないようにすることもでき 
ます。 

ボタンを巧したときやメモリーカードがいっぱい 
になったときにクリック音やブザー音でわかるよ 
う、それぞれ個別に設定できます。 

メモ 

お買い上げ時の設定は電子音がオフです。 

電子音を設定する 

1. メインメニュー （12、31ぺージ）で[電子 
音] (5 丄 20) を選びます。 

2. サブメニューを表示します。[ボリューム]、[ク 
リック音]、 [ SD カード滿杯] の 3 つの 設定内容 
が表示されます。 

3. [ボリューム]を選びます 

• 次のサブメニューで[切](無音）、[ほ](音 
量■小）、[高](音量■大）が表示されます。 

4. 音量を選びます。 

• 終了すると最巧のサブメニュー画面に戻り 
ます。 

5. 他の2 つの 設定内容では、それぞれの場合で電 
子音をオンにするかホフにするかを選びます。 
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撮影の基本設定 
解像度 

画像データを記録するときは4種類の解像度（画素 
数）から選べます。画慷の用途やメモリーカード 
容量に合わせて最適な解慷度を選んでください。 
最大の解像度（データ容量が最大）は、大きな巧 
紙でのプリントにふさわしい高い画質で記録する 
ときに選びます。ほい解慷度は、 e メールで画像を 
送ったりホームページに画慷を載せたりする場合 
に最適です。メモリーカードに記録できる枚数は、 
高い解像度のほうがほい解慷度よりもかなくなり 
ます。 


メモ 

• RAW おま （ DNG 形式、次のページ）で記録する 
場合は、常に最大の解像度で記録されます。 

• ち上の表は、同じ撮影設定状ミ兄で 1 GB のメモリー 
カードに記録できる枚数を示したものです。 表 
のように、解慷度や圧縮率を変えれば記録可能 
枚数は異なってきます。 

解像度を設定する 

1. 撮影情報メニュー(13、31ページ）で[解像 
度] (5.2.5) を選びます。 

2. サブメニューで解像度を選びます。 


解像度-圧縮率別の記録可能ネ女数 （1 GB のメモリーカードの場合) 


解像度 

圧縮率/ 
記録形式 

DNG 

JPG fine 

(おい圧縮率)1 

JPG basic 

(標準的な 
圧縮率) 1 

DNG + 

JPEG fine ' 

DNG + 

JPG 

basic ， 

■(10 MP } 

93 

276 

386 

70 

75 

H (6 MP ) 

- 

491 

687 

78 

82 

C (2,5 MP ) 

- 

>1000 

>1000 

86 

88 

□ ( IMP ) 

- 

>1000 

>1000 

90 

91 


な数は目安です。被写ホにより大きく異なることがあります。 


圧縮率/記録おま 

画像データを記録するときは次のおまから選べ 
ます。 

a. JPG fine または JPG basic 

b. DNG 

c. DNG+JPG fine または DNG+JPG basic ;1 回の撮影 
で [ DNG ] と [ JPG ] の 2 つの おまで同時に記録 
します。 jPG の解像度は設定されている値に固 
定されます。 


画慷の用途やメモリーカード容量に合わせて最適 
な圧縮率を選べます。 [ RAW + JPG ] を選べば、撮 
影後に巧途をホめたいときにも確実かつ柔軟に対 
応できます。 

圧縮率を設定する 

1. 撮影情報メニュー(12、31ぺージ）で[圧 
縮]巧. 2 . 4 )を選びます。 

2. サブメニューでそれぞれの圧縮率を選びます。 
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メモ 

• [ DNG ] (デジタル■ネガティブ）とは、 RAW ファ 
イル斤さまの標準フォー マット です。撮慷素子が 
記録したデータをカメラ内で画像化理も圧縮も 
せずに、そのまま保巧します。 

• [ DNG ] では、解像度は自動的に「■」 （10 MP ) 
になります。 [ DNG+JPG fine ] と [ DNG+JPG 
basic ] でも、設定した [ JPG ] の解像度にかか 
わらず、 [ DNG ] の解像度は自動的に 「MJ 
C 10 MP ) になります（「解像度」、前のページ)。 

• [ DNG+JPG fine ] または [ DNG+JPG basic ] で 
は、 [ JPG ] の解像度はすでに設定されている値 
に固定されるとめ、 [ DNG ] と [ JPG ] の解像度 
が異なることがあります。 

• [JPG basic ] は圧縮率が高いため、画像の複雑 
な細部では、情報が失われたり正確に再現でき 
なかったりすることがあります（斜めの線がギ 
ザギザになるなどのアー于ファクトが発生し 
ます）。 

• 上部 LCD に表示される撮影可能枚数が撮影後に減 
らないことがあります。これは、記録に必要な 
データ容量が被写体によって異なるためです。 
[ JPG ] の場合、複雑な細部には多めの、巧一な 
表面には少なめのデータ容量が必要になります。 
被写体や圧縮率にもよりますが、一般にファイ 
ルサイズはルさめになり、メモリーカード容量 
もそれほど必要とはならないので、撮影前に算 
出されて表示された撮影可能枚数が変わらない 
ことがあります。なお、前のページの表の記録 
可能枚数は、各解慷度における標準的なファイ 
ルサイズに基づいています。 

• を圧縮率での記録可能枚数については、前の 
ページの表をご費ください。 


ホワイトバランス 

ホワイトバランスはデジタルカメラ特有の磯能で、 
光源に応じて自然な色合いで撮影できるようにす 
るためのものです。本機では、被写体の中の特定 
の色を白〈写し出すように設定し、 この 白に基づ 
いて色合いを調整します。 

ホワイトバランスは次の9種類の設定から選択でき 
ます。 

-オート：ホワイトバランスを自動的に調整 
します。ほとんどの状況下で自然 
な色合いに再現できます。 

- 6種類のプリセット：よ〈ある光源別に最適な 
プリセットを選べます。 

"み：タングステン：室内で白熱灯が主光源 
のとき 

-:#::里化な：室内で董光なが主光源のとき 
-糸：デイライト：野外で晴天のとき 
-ら：ストロボ光：フラッシュが主光源のと 
さ 

- な：くもり：野外で量り空のとき 
- a 曰かげ：野外で主要被写体が日陰にあ 
るとさ 

- A マニュアル：手動で調整します。 

-色温度設定1:色温度を数値で直接設定します。 

1単位はすべて K (ケルビン）です。 


メモ 

システムカメラアダプテーシヨン （ SCA ) 3000の条件 
を滿たすフラッシュユニットと SCA -3 日02 (バージヨ 
ン4お降）アダプターを使用する場合は、「オート」 
に設定してもホワイトバランスが正しく調整され 
ます。その他のフラッシュユニットを使用する場 
合は、「オート J では正しく調整されませんので、 
「ら」に設定してください。 

ホワイトバランスを設定する 
自動調整またはプリセットを選ぶ 

1. 撮影情報メニュー(13、31ぺージ）で [ WB ] 
(5.2.3) を選びます。 

2. サブメニューで[オート]または希望のプリ 
セットを選びます。 
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色温度を直接設定する 

設定範囲は2000〜13100 K 1 です。2000〜5000にでは 
10 0 K ステップごとに、5000〜8000 K では 200 K ステッ 
ブごとに、8000〜1310 0 K では30 0 K ステップごとに 
調整できます。撮影において実隙にありえる色温度 
の範囲をほぼすベてカバーしているので、光源に応 
じてきわめて自がに、または巧みに合わせて、色合 
いを再現することができます。 

1. 撮影情報メニュー（13、31ページ）で [ WB ] 
(5.2.3) を選びます。 

2. サブメニューで[色温度設定]を選びます。 

3. メイン設定リング (1.30) または十字キー （1.31) 
の上/下のキーで数値を選びます。 

4. SET ボタンを巧して設定を実行します。 


手動で調整する 

1. 撮影情報メニュー 02、31ぺージ）で [ WB ] 
(5.2.3) を選びます。 

2. サブメニューでしマニュアル]を選びます。 


3. SET ボタン (1.22) を押しまず。 


液晶モニターに圓 


カメラを白い被写 


体にむけシャッターをきる 


I とし、ラメ ツセー 

ジが表示されます。 

4. 中むに白またはニュートラルグレーのものがく 
るようにして撮影します。撮影するとホワイト 
バランスの基準が設定されます。 

• 撮影後、メニュー画面の代わりに撮影画慷が 
表示され、というメッセージが表 
不されます。 

露出が適切でなかったり、被写体がニュートラル 
でなかったりした場合には、 IE ぉ また 
は四というメッセージが表示されま 
す。適正露出に設定し直すかニュートラルの 
被写体を選んで、手順2.から繰り返してくだ 
さし、。 


記録したホワイトバランスの基準は、別のホワイ 
トバランス設定を選んだ後でも呼び出すことがで 
きます。記録した基準を呼び出すには、手順1.〜 3. 
までを繰り返し、手順4.の代わりに SET ボタンを 
押します。 


設定されわ基準は、基準を設定し直すか別のホワ 
イトバランス設定を選ぶまで、そのままその後の 
撮影に使用できます。 


1単位はすべて K (ケルビン）です。 
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に 0 感度 

に 0感度は、化に対する感度を表すものです 。フィ 
ルムカメラでは、 に 0感度はフィルム感度を表しま 
す。同じ明るさでの撮影であれば、に0感度が高い 
フィ ルムほどシャッタースピードは速〈、絞り植は 
大きくでき、 ISO 感度が低ければシャッタースピー 
ドは遅く、絞り値は小さくする必要があります。 

本機では、 ISO 感度を5段階で調整できます。また、 
設定したに0感度に応じて、撮影状況にふさわしい 
シャッタースピードと彼り値を設定できます。 
画質をほ下させないためには、 ISO 感度をもっとも 
ほい [160] に設定します。[320]、[白 W ]、 
[1250]、[2500]と高くなるほど、高感度フィル 
ム使用による"ざらつき"にキ目当するノイズが発 
生しやすくなります。 


ISO 感度は [ AUTO に 0] にも設定できます。 
[AUTO ISO] を選ぶと、明るさに応じてに0感度が 
自動設定されます。絞り擾ホ AE モード1 (46 ページ） 
で [AUTO ISO] を選ぶと、自動設定されるシャッ 
タースピードの範圍が4段分広くなります。 

[AUTO ISO] では、撮影意図に合わせて、自動設 
定される ISO 感度の上限や、 [AUTO ISO] が作動す 
るシャッタースピードの基準を、あらかじめ設定 
しておくこともできます 2 。 ISO 感度の上限設定は 
ノイズを抑えたいときなどに、シャッタースピー 
ドの基準の設定はカメラブレを抑えたいときなど 
に便利です。 

に0感度を設定する 

1. 撮影情報メニュー(13、31ぺージ）で [ISO] 
(5.2.1) を選びます。 

2. サブメニューで数値または [AUTO に 0] を選び 
ます。 

[AUTO ISO] を選んで、自動設定される ISO 感度 
の上限や、 [AUTO ISO] が作動するシャッタース 
ピードの基準を設定する場合は、手順3 .へ 進み 
ます2。 

3. メインメニュー（13、31ぺージ）で [ISO 才一 
卜設定] (5.1.4) を選びます。 


4. サブメニューで[最大 ISO] または[最大 シャッ 
ター速度]を選びます。 

5. 自動設定されるに0感度の上限を設定するには、 
サブ メニューで [最大に 0] を選び、次のサブ 
メニューで 数値を選びます。 

ISO 感度が自動設定されるシャッタースピード 
の基準を設定するには、サブメニューで[最大 
シャッター速度]を選び、次のサブメニューで 
数値を設定するか、[レンズ依存] 3を選びます。 
数値の場合は、 1 /500 〜 1 秒の節囲で、無段階で 
設定できます。 

[レンズ依存]を選ぶと、周囲の光量が少ない 
ためにシャッタースピードが手持ち撮影でブレ 
ない限界よりも遅く設定された場合にのみ、 
ISO 感度が自動的に高めに切替ります。手持ち 
撮影でブレないシャッタースピードの限界は、 
使用レンズ別に「焦点距離分の1秒」で算出さ 
れます。例えば 28 mm レンズならば、 Vso 抄とな 
ります。 


1 マニュアルモー ド時または フラッシュユニッ ト使用時は、 
この効果は得られません（フラッシュ同調速度は常に1/180 
秒です）。スナッブショットモード （14 ページ）時は、常に 
このを力まが得られます。 

Z スナッブショットモードでは設定できません。 

3 6ビットコード付きレンズまたは6ビットコード付きに改造 
したレンズ （20 ページ）を装着した場合のみ機能します。 
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画質をホめる要素 "コントラスト /シャープ ネス/ 
色の彩度 

デジタルカメラには、 フイルム カメラにはないメ 
リットが数多くあります。そのひとつが、画慷の 
質を決める大切な要素を簡単に調整できることで 
す。画像化理ソフトを使えばさまざまな画質調整 
ができますが、まず記録した画像データを パソコ 
ンに取り込む必要があります。本機では、画質の 
決め手となる次の3 つの 大事な要素をあらかじめ調 
整してから撮影できます。 

• コントラスト： 明るい部分と暗い部分の差のこ 
とで、画像が"単調"であるか"鮮明"である 
かを决める要素です。 コントラスト 調整とは、 
明るい部分をより明るくして暗い部分をより暗 
くするなど、明暗の差に強弱をつけることです。 

• シャープネス：きれいに撮影するには、少なく 
とも主要被写体だけには正確にピントを合わせ 
てシャープに描き出さなければなりません。画 
慷がシャープな巧象になるかどうかは、輪郭が 
シャープであるかどうか、すなわち画像の輪郭 
部において明暗の境界部分がどれだけ小さいか 
で決まるといっていいでしよう。シャーブネス 
調整とは、この境界部分の大小を調整すること 
です。 


• 色の彩度：画像の色合いが"淡い"パステルカ 
ラーのように見えるか、"鮮やか"でカラフル 
に見えるかを決める要素です。画慷の印象は、 
光の状況や天候（晴れか量りか）によって大き 
く違ってきますが、彩度によっても明らかに変 
わってきます。 

これらの3つの要素を メインメニ ューでそれぞれ別 
々に日段階で調整できます。撮影シーンや光の状況 
に応じて最適な設定を選んでくださし、[色の彩度] 
では、[白黒]にも設定できます。 


メモ 

圧縮率を [ DNG ] に 設定しているときは、撮像素 
子が記録したデータを処理せずにそのまま保存す 
るので、これらの調整はできません（データをパ 
ソコンに 取り込んでから調整して〈ださい）。 

コントラスト/シャープネス/色の彩度を調整する 

1. メインメニュー（12、31ぺージ）で[シャープ 
ネス](5.1.5)、[色の彩度](日.1.6)、[コントラ 
スト] (5.1.7) から調整したい要素を選びます。 

2. サブメニューで[低]、[中ほ]、[標準]、 
[中高]、[高]から設定内容を選びます。 
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色空間 

デジタル画慷では、色を正し〈再現する条件がさ 
まざまな用途ごとに大き〈異なるため、数種類の 
色空間が考案されています。 sRGB (RGB はホ、緑、 
青を表します）は、一般的な印刷にふさわしい色 
空間です。 Adobe RGB は、カラー補正などの高度 
な技術を巧いる専門的な画像処理に最適で、商用 
印刷などでに〈一般に使用されています。 ECI RGB 
は、各種専門分野での印刷前の工程で標準となっ 
ています。本機では、色空間を [ sRGB]、[Adobe 
RGB]、[ECl RGB ] の 3 種類から選キ尺できます。 

メモ 

[ECl RGB ] に設定した場合は、液晶モニターで表 
示される色の彩度が、印刷などで実隙に再現され 
るときよりほくなります。 

色空間を設定する 

1. メインメニュー（12、31ページ）で[色空間] 
(5.1.15) を選びます。 

2. サブメニューで希望の色空間を選びます。 

メモ 

• 大型ラボ、ミニラボ、ネットプリントサービス 
で画像を印刷するときは、 [ sRGB ] に設定して 
ください。 

• [Adobe RGB ] と [ECl RGB ] は、カラー化理巧 
術が十分に整った環境で画慷処理する場合にの 
み設定することをおすすめします。 


カメラの正しい構えかた 



ブレのないシャープな画慷を撮影するもめに、で 
きるだけ楽な姿勢でカメラが動かないように構え 
てください。次のような "3 点支持"は、安定感が 
あって本機の構えかたとして最適です。まず、ち 
手でカメラを持ち、人差し指をシャッターレリー 
ズボタンの上に置き、親指でカメラの背面を押さ 
えます。左手は、素早くピントが合わせられるよ 
うにレンズを下から支えるか、カメラを包み込む 
ようにそえます。さらに、嶺と頰にカメラを当て 
てま定させてください。縦位置に構えて撮影する 
ときは、そのまま両手の位置ををえずにカメラを 
左に回して織にしてください。 

カメラをちに回して縦にしても構いませんが、そ 
の場合は親指でシャッターを切ったほうが楽な場 
合もあります。 



メモ 

• 便利なアクセサリーとして、本磯をしっかりま 
定させて構えることができ、片手で楽に持ち運 
びできるようにもなる、ハンドグリップ M ( M 8.2 
用）の使用をおすすめします（ブラック：コー 
ド番号14486、シルバー：コード蓄号14487)。 

• 本機は、画像ごとに横位置撮影か綱位置撮影か 
を認識するセンサーを搭載しています。画像を 
転送したパソコンにこの機能に対応するソフト 
があれば、パソコンのモニター上で綱位置撮影 
しも画像を縦のまま表示できます（カメラの;夜 
晶モニターでは機能しません）。 
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ブライトフレームファインダー 
本機のブライトフレームファインダーは、明るく 
鮮やかな表示の高性能大型ファインダーで、レン 
ズに合わせて高精度の距離計が機能する距離計連 
動まです。ファインダー倍率は0.68倍です。 
ブライトフレームが対応するレンズは、表示の焦 
点距離*が 24 mm 、28 mm (エルマリート 28 mm はシ 
リアルナンバーが2411011な降のもの）、3日 mm 、 
50 mm 、 7日 mm 、90 mm のものです。これらのレン 
ズを装着すると、 24 mm と 35 mm 、28 mm と 90 mm 、 
50 mm と 75 mm のブライトフレームの細み合わせの 
中から焦点距離に対応した1細が自動的にファイン 
ダーに表示されます。 

ブライトフレームのサイズは本機のフォーマット 
に対応しており、撮影距離が 2 m の場合に本機の撮 
像素子（約18 X 27 mm ) で撮影される範囲を示し 
ます。撮影距離が 2 m より長くなると撮影される範 
囲がブライトフレームの範囲よりもにくなり、 2 m 
より短くなると若干狭くなります。 

ブライトフレームはフォーカシング機構と連動し 
ており、パララックス（レンズとファインダーの 
光軸のズレ）は自動的に補正されるので、ブライ 
トフレームの範团と実際に撮影される範囲は、最 
短撮影距離 0.7 m から無限遠まで、どの距離でも同 
じです。 


ファインダーの中むには、ピント合わせ巧の四角 
い測距枠が周辺よりも明るく表示されます。16〜 
135 mm の M レンズすべてが距離計と連動します。 
露出計が作動すると、ファインダーの下部に露出 
植を示す LED やフラッシュマークの LED が点'なし 
ます。 

ピント合わせ、露出時のファインダー表示、フラッ 
シュ撮影時のファインダー表示については、各ペー 
ジをご覧ください。 

メモ 

13日 mm レンズなど、ブライトフレームが対応しな 
い長い焦点距離のレンズ（対応は 90 mm まで、前 
の説明をご覧〈ださい）を装着する場合は、撮影 
される範囲がファインダー内のごく狭い範囲にな 
るため、構図を正確に決めることができません。 


フレームセレクター 

フレームセレクター (1.8) を使うと、装着してい 
るレンズ用ではないブライトフレームでも自由に 
表示させることができます。さまざまなブライト 
フレームを表示させれば、どの焦点距離のレンズ 
が希望の構図にふさわしいかが一目で確認でき 
ます。 

フレームセレクターを外側（レンズの反対ち向）に 
セットすれば、 24 mm と3日 mm 用のブライトフレーム 
が表示されます*。 

中央（垂直の位置）にセットすれば、 50 mm と 
75 mm 用のブライトフレームが表示されます。 

内側（レンズに近い方向）にセットすれば、 
28 mm と 90 mm 用のブライトフレームが表示され 
ます*。 


’「焦点距離ファクター」 （23 ページ）をご覧くださし、。 
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ピントを合わせる 

本機の距離計は、ち効基線長が長いため、測距精 
度が非常に高くなっています。特にに角レンズを 
使って浅めの被写界深度で撮影する場合に効果的 
です。 


メカ ニ カル 基線長 

フアイン 

=ち効基線長 

(ファインダーの 

ダー 倍率 


光軸と距離計窓との 



距離） 



69.25 mm 

X 0.68倍 

=約 47.1 mm 


フォーカシング測距枠は、明るくはっきりとした 
四角の枠でファインダー中央部に表示されます。 
ファインダー窓 (1.6) が覆われた場合は、ブライ 
トフレームとフォーカシング測距枠だけが表示さ 
れたままになります。ピント合わせは、二重慷合 
致ままたはスプリットイメージまで行います。 

二重像合致ま 

ポート レート 撮影などでは、被写体の目に フォー 
カシング測距枠を合わせ、目の輪郭が合致するま 
で フォーカス リングを回します。合致したら構図 
をホめてください。 


線のズレ=ピントが外れている 
スプリツトイメージ式 

建襄撮影などでは、建物の垂直な縁やはっきり重 
直に見える線にフォーカシング測距枠を合わせ、 
枠内と枠外の境界線で縁や線が一直線になるまで 
フオーカスリングを回します。一直線になったら 
構図を決めてください。 


実際には、これらのちまに明確な違いはありませ 
ん。2 つの 方まを細み合わせて使えば、より効果的 
にピントを合わせることができます。 
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露出を設定する 

本機の測光ちまは、実絞りによる TTL 中央部重点測 
光です。シャッター先幕の色が明るくなっている 
領域が光を反射し、その光をシリコンフォトダイ 
オードが受けて光量を測定します。シリコンフォ 
トダイオードとむ面の集光レンズは、本体下部の 
中央にあります。 

シャッタースピードや絞り値は、ファインダーや 
液晶モニターの表示を確認しながら、適正露出に 
なるように調整することができます。 


- 0,5 EV - 1 EV - 2 EV 



-3EV -4EV 


スナップショットモードでは、絞り値を手動で設定 
します。絞り値は、ヒントを表示させて設定するこ 
ともできます。シャッタースピードは、飯り値に基 
づいて適正露出になるように自動的に設定されます。 
適正露出になると、ファインダー内の円の LED がホ 
く点なします。スナップショットモードについての 
詳細は、14〜1日ページをご覧ください。 


絞り優先 AE モードでも、絞り値を手動で設定します。 
シャッタースピードは絞り値に基づいて適正露出に 
なるように自動的に設定され、ファインダー内に 
LED デジタル表示で 「1000 J のように表示されます。 


マニュアルモードでは、ファインダー内に3つの赤い 
LED (い ィ） で表示される露出状況を使って、シャッ 
タースピードと絞り値の両方を手動で適正露出にな 
るように調整します。適正露出になると、中央の円 
の LED だけが点なします。 

露出計をオン/オフにする 

露出計をオンにするには、メインスイッチ （1.19) 
で本機の電源を入れ、シャッタースピードダイヤ 
ル （1.18) を「日」の•外にしてから、シャッターレ 
リーズボタン (1.20) を最ネ刀の作動ポイントまで 
押し込みます。 

露出計がオンになると、ファインダー内の LED 表 
示が露出モード別に次の状態になります。 

-絞り優先 AE モード： LED デジタル表示が点なし 
ます。 

-マニュアルモード：兰角おのどちらかが、単独 
で、または円とともに点なします。 

シャッターを切らずにレリーズボタンから指を離 
すと、約12が間は露出計が作動し綿け、 LED もそ 
のままの表示を続けます。 

シャッタースピードダイヤルを 「 BJ にした場合 
は、露出計は作動しません。 


メモ 

• レリーズボタンから指を離してからじ抄経過す 
ると、露出計が自動的にオフになってファイン 
ダー表示が消灯し、本機がスタンバイモードに 
入ります。 

• 周囲の光量が極端に少ない場合は、測光範圍の 
限界に近いため、 LED 表示が 0.2 が、ほど遅れます。 

• 絞り優先 AE モード時で、適正露出に必要なシャッ 
タースピードが本機で設定できない値の場合は、 
LED デジタル表示が点滅します。詳しくは「絞り 
優先 AE モード」 （46 ぺージ）をご覧ください。 

• 周囲の光量が極端にかなく測光可能範囲を下回る 
場合は、マニュアルモード時は左側の兰角おの 
LED が点滅し、絞り優先 AE モード時はシャッター 
スピードが表示されます。シャッタースピードが 
本磯の下限である32秒より遅〈自動設定された場 
合は、 LED デジタル表示が扇滅します。 

• 露出計が自動的にオフになり、ファインダー表示 
が消灯してスタンバイモードに入っても、バッテ 
リーは消費され続けます。本機を長期間使用しな 
い場合やケースに収納して保管する場合は、無駄 
なバッテリー消費を抑えるだけでなく、誤って 
撮影されてしまうことを防ぐためにも、メイン 
スイッチで本機の電源を切ってください。 
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露出モード 

本機では、次の3種類から露出モードを選択できま 
す。被写体、撮影状況、巧みなどに応じて選んで 
ください。 

-スナップシヨットモード：ほとんどの設定を力 
メラにまかせて素早〈撮影できる、便利なモー 
ドです。レンズを装着まとは交換したら、最ネ刀 
に絞り値と撮影距離の設定だけを行っておけば、 
あとはどの設定も変えることなくそのまま撮影 
を続けられるので、フルオート感覚で撮影を楽 
しめます。 

-絞り優先 AE モード：絞り値はマニュアル設定、 
シャッタースピードはカメラまかせの、セミ 
才ートモードです。 

-マニュアルモード：マニュアル 操作で絞り 値と 
シャッタースピードをホめる、 M 型おなじみの 
モー ドです。 

スナップシヨットモードについての詳細は、14〜 
15ページをご覧ください。 

絞り優先 AE モード 

シャッタースピードダイヤル （1.18) を 「 AJ にし 
ます。シャッタースピードは、本磯の電子回路に 
よって自動設定されます。手動設定した絞り値、 
露出計による測光結果、 ISO 感度設定に基づき、 
1 /4〇〇〇〜32秒の範囲で、無段階で設定されます。自 
動設定されたシャッタースピードは、ファインダー 
内に LED でデジタル表示されます。表示される植は 
わかりやすいように 1 /2ステップずつとなります。 

2秒より遅いシャッタースピードに設定されたとき 
は、シャッターレリーズボタンを押した後に残り 
時間が1が単位でカウントダウン表示されます。設 


定は無段階で行われますが、ファインダーに表示 
される値は 1 /2ステップずつになります。例えば、 
シャッターレリーズボタンを巧す前に 「1 り （実際 
の設定値にもっとも近い 1 /2ステップの数値）と表 
示されても、実際の設定値がそれより遅いことも 
あり、シャッターを切った後のカウントダウン表 
示が 「19」 などから始まることもあります。 

極端な光の状況下では、自動設定に必要なあらゆ 
る数値に基づいたうえで、 1/4000 秒より速かったり 
32抄より遅かったりと、本機で設定できる範囲外 
のシャッタースピードが算出されることもありま 
す。その場合は、本機で設定できる最高値または 
最お値が点滅表示されます。 


AED ック 

構図上の理由から主要被写体を中央に置きたくな 
いケースがよ〈あります。また、そのような場合 
では、主要被写体の明るさと構図全体の平均的な 
明るさの差がきわめて大きいこともあります。本 
機の測光方式は中央部重点測光で（「露出を設定す 
る」、45ページ）、ファインダーの中央部に重点を 
置いて平均的な灰色を基準に測光するので、この 
ケースには適していません。 

AE ロックを使えば、そのような構図や被写体でも 
簡単に撮影できます。 AE ロックは絞り優先 AE モー 
ドでのみ使用できます。 


AE ロックを使って撮影する 

1. 主要被写体や平均的な明るさの部分にファイン 
ダーの中むを合わせます。 

2. シャッターレリーズボタン （1.20) を2香目の作 
動ポイントまで巧し込み、露出値を測定-固定 
します。この作動ポイントで押し続けている間 
は露出値が固定されたままになり、 LED デジタ 
ル表示の上のドットが赤く点なします。光量が 
変わってもシャッタースピードは固定されたま 
まになります。 

3. シャッターレリーズボタンを押し込んだ状態で 
構図をホめます。 

4. シャッターレリーズボタンを全押しします。最 
初に設定されたシャッタースピードのままで撮 
影できます。 

AE ロックで露出を固定した後に絞り値を変えても 

シャッタースピードは巧設定されないため、適正 

露出は得られません。シャッターレリーズボタン 

から指を離して AE ロックを解除してから、絞り値 

を設定し直してください。 
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露出補正 

露出植は平均的な灰色（光の反射率が18%)を基 
準に算出されます。平均的な灰色とは、標準的な 
被写体の明るさ、すなわち平均的な光の反射率を 
もつ被写体の明るさです。反射率が平均的ではな 
い被写体を撮影するときは、露出が適正になるよ 
うに補正することができます。 

例えば、なんらかの理由で露出値を意図的に露出 
ホーバー側や露出アンダー側にずらして連続撮影 
するときなどには、露出補正は便利な磯能です。 
露出補正では、 AE ロック （46 ぺージ）とは異なり、 
補正値はリセットするまでち効です。 

露出補正植は、 ±3 EV の範囲で VsEV ステップで設 
定できます （ EV は 「Exposure Value 」 の略で、露出 
量の単位です）。 


露出を補正する 

露出補正の方まは、撮影情報メニューを使う方ま 
と、メイン設定リングを使うち法の 2 通りがありま 
す。露出値を露出オーバー側や露出アンダー側に 
ずらして撮影するときなどは、撮影情報メニュー 
を使う方法をおすすめします。ファインダーをの 
ぞきながら被写体を追う場合などは、メイン設定 
リングを使えば素早〈露出補正できます。 


撮影情報メニューで設定する 

1. 撮影情報メニュー(13、31ぺージ）で [ EV ] 
(5.2.2) を選びます。 

2 . サブメニューで露出補正値を設定します。 

メイン設定リングで設定する 

1 . シャツターレリーズボタン ( 1 . 20 ) を最初の作 
動ポイントまで押し込みます*。 

2. シャツターレリーズ ボタ ンを押し込んだまま、 
メイン設定リング (1.30) を回して露出補正値 
を設定します。ちに回すとプラス側に、左に回 
すとマイナス側に設定できます。 

メイン設定リングを回すと、ファインダー （1.28) 
内に LED (2.1.1) で補正植が次のようにデジタル表 
不されます。 

LED 表示、3.0-、…、1.0-、0.7-、0.3-、0.3、0.7、 

1 . 0 、…、 3.0 

補正値、 -3 EV 、 …、 -1 EV 、 ュ!が、 - VsEV 、+ V3EV 、 
+ V3EV 、+1 EV 、 …、 +3 EV 

シャツターレリーズボタンを最ネ刀の作動ポイント 
まで押し込んだ状態であれば、どちらの方法で設 
定しても、メニューにもファインダー内にも補正 
値が表示されます。 

補正値のリセットも、撮影情報メニューとメイン 
設定リングのどちらでも行うことができます。 


•シャッターレリーズボタンの作動ポイントについての詳細は、 
26ぺージをご覧ください。 ^ 
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メモ 

設定した露出補正値は、自が光の測光にのみち効 
です。自然光での露出補正は本機で、フラッシュ 
撮影時のフラッシュ光量での TTL 調光補正はフラッ 
シュ ユニッ トで、それぞれ別々に行ってくださし、。 
詳しくはフラッシュについての項目 （52 ぺージ〜） 
をご費ください。 


プラス補正の例 



雪や砂浜などの非常に明るい被写体を撮影する場 
合は、シャッタースピードが比較的速めに設定さ 
れます。そのため、雪は平均的な灰色に、人物は 
極端に暗くなり、露出アンダーになってしまいま 
す。これを防ぐには、シャッタースピードを遅く 
するか、彼りを開かなければなりません。露出値 
を + r /3 Ev などに補正してください。 


マイナス補正の例 



非常に暗い被写体は光をほとんど反射しないので、 
シャッタースピードは遅すぎる値に設定されます。 
そのため、黒い車が灰色に写るなど、露出オーバー 
になってしまいます。このような場合には、シャッ 
タースピードを速くしなければなりません。露出値 
を- 1 EV などに補正してください。 
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マニュアルモード 

露出をすべて手動で設定します。シャッタースピー 
ドダイヤル （1.18) を目盛りのいずれかに、または 
いずれか2 つの 目盛りの中間に設定してから、次の 
手順で露出を調整します。 

1. 露出計をオンにします。 

2. シャッタースピードダイヤルおよび/またはレ 
ンズの絞りリングを、点なしている兰角おの 
LED のち向に、中央の円の LED だけが点なするま 
で回します。 

兰角おの LED は、適正露出を得るためにシャッター 
スピードダイヤルや絞リリングを回すち向を示しま 
す。また、露出アンダー、露出オーバー、適正露出 
のいずれかであることを、次のように点なして示し 
ます。 

► 1段お上露出アンダーです。シャッタースピー 
ドダイヤルおよび/または絞リリングをちに回 
してください。 

► • 1/2段露出アンダーです。シャッ ター スピー 

ドダイヤルおよび/または披リリングをちに 
回してください。 

• 適正露出です。 

•ィ 1/?段露出才ーバーです。シャッタースピー 
ドダイヤルおよび/または絞リリングを左に 
回してください。 

ィ 1段お上露出才ーバーです。シャッタースピー 
ドダイヤルおよび/または絞リリングを左に回 
してください。 

メモ 

シャッタースピードを2秒より遅く設定したときは、 
シャツターを切った後に残り時間が1秒単位でカウ 
ントダウン表示されます。 


バルブ撮影 / T モード 

シャッタースピードダイヤルを「日 J にすると、 
シャッターレリーズボタンを押し続けている間は 
シャッ タ ーが開いた状態になり、バルブ撮影を巧 
うことができます。露光時間は最大1000秒です。 
セルフタイマー （65 ページ）を使ってバルブ撮影 
を巧うこともできます。これを T モー ドといいます。 
T モー ドでは、シャッ タース ピードダイヤルを「日」 
にしてから、シャッターレリーズボタンを押して 
セルフタイマーを作動させると、設定した時間が 
経過した後に自動的にシャッターが開いた状態に 
なります。シャッターは、シャッターレリーズボ 
タ ンをもう一度巧すまで開いた状態になります。 
シャッターを巧し続ける必要がないので、長時間 
の露光でもブレを抑えて撮影できます。 

バルブ撮影時と T モード時は、露出計が機能しませ 
ん。また、ファインダー内には露光経過時間が1抄 
単位で表示されます。 


メモ 

• 露光時間が長〈なると、ノイズが目立つことが 
あります。 

• 本機では、わずらわしいノイズを軽減するために、 
遅いシャッタースピード（約 1 / 30 秒お下、その他 
の設定内容により異なります）で撮影したときは、 
撮影後に自動的に"ブラックピクチャー"（シャッ 
ターを閉じた状態での撮影）として再撮影します。 
巧撮影中にデジタル処理によって元の画慷に生じ 
たノイズを除去し、実隙に撮影したデータとして 
保存します。 

• このように"露光"を2度行うようなかたちに 
なるため、特にバルブ撮影時には撮影により長 
<時間がかかりますのでごを意ください。この 
機能が動作している間は、本機の電源を切らな 
いでください。 

• シャッタースピードを2お、お上に設定した場合は、 
液晶 モニターに 「ノイズリダクション X xs (秒)」 
というメッセージが表示されます。 
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露出計の測光節囲 

本機の露出計の測光範囲は、常温常湿で ISO 
160/23°のとき、 EV 0 〜20 (絞り値： F 1.0、 シャッ 
夕ースピード： 1.2 砂〜絞り値： F 32、 シャッター 
ス ピー ド： Viooo 秒）です。 

測光範囲を下回る場合 

周囲の光量が極端に少なく露出計の測光範囲を下 
回る場合は、 マニュアル モード時には左側の兰角 
斤さの LED が点減します。絞り優先 AE モード時には、 
シャッタースピードが表示されます。シャッター 
スピードが本磯の下限である32砂より遅く自動設 
定された場合は、 LED デジタル表示が点滅します。 
本機では実絞り測光を行うため、レンズを絞り込 
んだ場合でも同じ状態になることがあります。 

測光範囲を下回る場合でも、シャッターレリーズ 
ボタンから指を離してから約12お、間は露出計が作 
動し続けます。この間に構図を変えたり絞りを開 
いたりして光の状態を改善させれば、露出を調整 
できます。点滅していた LED は点灯に変わります。 


露出設定ダイヤグラム 

ちのページの図は、スナップショットモード、絞 
り優先 AE モード、マニュアルモードのいずれにも 
適用できる露出設定ダイヤグラムです。 

ち側のダイヤグラムは露出計の測光範囲を、左側 
のダイヤグラムはシャッタースピードとレンズの 
彼り植の設定範囲を表しています。中央の数値は 
露出値を示しています。 

ち側のダイヤグラムでは、縦軸が露出計によって 
測定される被写体輝度 （BV = Bti 呂 htness Value ) を 
cd / m 2 (カンデラ/平ちメートル）で示しています。 
横軸は感度設定値 CSV = Speed Value ) をに0で示し 
ています。 

左側のダイヤグラムでは、縱軸がシャッタースピー 
ド （TV = Time Value ) を抄で示しています。シャッ 
タースピードの数値の左にある、水平のラインが 
入った綱棒は、本磯で設定できるシャッタースピー 
ドの範囲を示しています。 「 B 」 に設定したときは 
シャッタースピードを32秒よりも遅〈設定できる 
ため、縱棒には上限がありません。横軸はレンズ 
の絞り値 （ AV 二 Aperture Value ) を F 値で示しています。 
A 線（太繳は、 ISO 感度、光量（輝度)、シャッター 
ス ピード、絞り値の関係を表した一例です。 

SV (ISO 160/23つから真下に線をたどると、輝度 
を示す横線と交差していきます。太陽光の明るさ 
である2500 cd / m 2 と交差すると、 A 線は左下に巧れ 
て進み、絞り値を示す縱線と交差していきます。 
A 線では絞り値を F 11 に設定しとと仮定しているた 
め、絞り値 F 11 の縦線と交差すると、今度は真横に 
進みます。そのまま進んでたどりっいたシャッタース 
ピードの数値が1/250砂であるため、シャッタース 
ピードを 1 / 250 砂に設定すべきであることがわかり 


ます。左下に進む途中には露出値の目盛りと交差 
しましたが、その位置から露出値は 15 EV であるこ 
とがわかります。 

B 線（点線）は、に0 640/2グでろうそくの明るさ 
(0.6 cd / m 2 ) で撮影するときの例で、絞り値が F 1. 斗な 
らばシャッタースピードは 1 / i 5 がに設定すべきであ 
ることがわかります。この場合、 マニュアル モード 
で絞り値を F 16 に設定することはできません。 B 線を 
F 16 で真横に進むと、シャッタースピードは8秒にす 
べきことがわかりますが、これは設定できる数値で 
はないからです。 マニュアル モード時にシャッター 
スピードダイヤルで設定できる数値は6砂までであ 
るため、手動でシャッタースピードを設定すること 
はできません。このように、露出設定ではこのダイ 
ヤグラムから正しいシャッタースピードを読み取る 
ことが大切です。 

披り優ホ AE モードでは、シャッタースピードが自 
動的に32お、まで設定されるので、 B 線の場合はど 
の絞り値にも設定できることがわかります。 

薄い灰色と濃い灰色で示した範囲は、それぞれ A 
線と B 線の場合において、スナップショットモード 
の自動露出機能で適用される範囲を示したもので 
す。スナップショットモードでは、輝度に応じて 
に0感度も自動設定されるので、適用される範囲も 
かなりにくなっています。 
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フラッシュを使って撮影する 



フラッシュ撮影では、実隙の撮影の前に一瞬だけ 
光をち女つプレ発光を行い、撮影に必要な発光量を 
測定します。その直後に、実隙の撮影と同時にメ 
イン発光を巧います。 

フィルター使巧や絞り値の変更などの撮影に影響を 
与える諸条件は、すべて自動的に考慮されます。 


対応 フラッシュユニット 

次の2種類のフラッシュ ユニッ トを本機に装着した 

場合は、記載されているフラッシュ機能をすべて 

使用することができます。 

• ライカ SF 24 D (コード番号 14444) :本機での使 
用に最適です。オートモード時にデータゃ設定 
値を自動送信するシステムを裝髓した非常に使 
いやすいフラッシュユニットです。コンパクト 
なサイズとデザインも本機にマッチします。 

• システムカメラアダプテーシヨン （ SCA ) 3000 
の条件を満たすフラッシュユニットと SCA - 
3501/35021アダブター：ガイドナンバー制御に 
よる調光を行うことができます。 



また、取り付け部が標準で 2 、 3 、中央接点（ X 接点、 
1.21 a ) が+極性であれば、この接点によって発光 
できるその他のフラッシュ ユニッ トも使用できま 
す。この場合は、最新のサイリスタ制御式電モフ 
ラッシュ ユニッ トの使用をおすすめします。 


1 SCA-3502 ァダブター（バージョン4な降）を使用する場合は、 
自巧な色合いで撮影するためのホワイトバランス （37 ページ） 
を自動調整の[オート]に設定できます。スナップショット 
モードでは、ホワイトバランスは[才ート]に固定されます。 

Z 本機の特殊機能とは互換性のないフラッシュユニットを使用 
する場合はホワイトバランスの自動調整はできません。「 fr」 
に設定してください （37 ページ)。また、スナップショットモー 
ドでの使用は、 ホワイトバランスが[オート]に固定され 
てしまい、自然な色合いにはな y ませんので、おすすめで 
きません。 

3レンズで設定した絞り植は、かならず手動で入力してくだ 
さし、。 
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フラッシュ ユニッ トを取り付ける 



ホットシュー (1.21) にフラッシュユニットを取り 
付けます。フラッシュユニットの取り付け脚を奧ま 
で確実に差し込み、ロックナットが付いている場合 
はしっかり締めがけ、フラッシュユニットが外れて 
しまうことのないようにしてください。制御接点と 
信号接点があるフラッシュユニットは、接点とホッ 
トシューの位置がずれてしまうと、データや設定が 
正しく送受信されずフラッシュ機能が正常に使えな 
〈なることがありますので、取りがけには特にま意 
してください。 

メモ 

フラッシュユニットと本機の電源を切ってからフ 
ラッシュユニットを取り付けてください。 


フラッシュの特殊機能 

2種韻の対応フラッシュ ユニット （前のページ）を 
使用すれば、本磯によってフラッシュ撮影時の発 
光量が自動制御されます。 この 自動制御機能は、3 
種類の露出モードすべてで使うことができます。 
また、日中シンクロ時の発光量も、どの露出モー 
ドでも自動制御されます。フラッシュ光と自然光 
のバランスをとるために、自が光の明るさに応じ 
て発光量を最大で1 VsEV まで自動的に減らします。 
絞り優先 AE モードでは、フラッシュ同調速度の 
Viso 抄でも露出オーバーになってしまうほど自然 
化が明るい場合は、フラッシュが発光されません。 
その場合は、シャッタースピードが自が光に応じ 
て自動設定され、ファインダー内に表示されます。 


さらに、絞り優先 AE モードとマニュアルモードで 
は、後幕シンクロやフラッシュ同調速度の1/180秒 
よりも遅いシャッタースピードでの撮影など、芸 
術性の高いテクニックを使うこともできます。こ 
れらのテクニックは本磯のメインメニューで設定 
します（詳しくはを項目をご覧ください）。 
フラッシュユニットには、本機で設定したに0感度 
も送信されます。に0感度とともにレンズで手動設 
定した絞り値が送信されると、フラッシュユニッ 
卜がそれらの値に応じて発光量を自動制御します。 
に0感度をフラッシュユニットで変更することはで 
きません。 
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メモ 

. 本ページお降で説明するフラッシュの特殊機能 
は、それらと互換性のある2種類の対応フラッ 
シュ ユニッ トお外では設定-使用できません。 

. カメラ本体で設定した露出補正値 （47 ぺージ） 
は、自が光の測光にのみ有効です。自が光での 
露出補正はカメラ本体で、フラッシュ撮影時の 
フラッシュ光量での TTL 調光補正はフラッシュユ 
ニットで、それぞれ別々に行ってください。 

• フラッシュユニット（特に本磯の特殊機能と互換 
性のないもの）の使用方まやフラッシュ磯能につ 
いては、をフラッシュユニットの使用説明書をご 
覧ください。 


カメラによる発光量の自動制御 
カメラによる発光量の自動制御機能を使うには、 
フラッシュ ユニッ トを装着して電源を入れ 、 GNC 
(ガイドナンバー制御）モードを選んでから、カメ 
ラ本体で次の手順を行います。 

1. 撮影ごとに、まずシャッターレリーズボタンを最 
初]の作動ポイントまで押し下げて露出計をオンに 
し、シャッタースピードまとは露出状況をファイ 
ンダーに表示します。シャッターレリーズボタン 
を一気に全押ししてしまうと、フラッシュ発光が 
必要な状況でも発光されません。 

2. シャッタースピードダイヤルを 「 AJ 、「 S 」、 「/」 
(Viso 砂）のいずれかにします。長時間露光による 
特殊効果を使用するときは「日」にします。絞り 
優先 AE モードにすると、シャッタースピードがフ 
ラッシュ同調速度に自動的に設定されるか、 [Auto 
Slow Sync ] での設定値に応じて自動的に設定され 
ます（オートスローシンクロ/自動設定される 
シャッタースピードの範囲」、56ぺージ）。 

3. 希望の絞り値または被写体までの距離に応じた 
絞り値を設定します。 


メモ 

自動設定されたシャッタースピード（「フラッシュ 
の特殊機能」、53ページ）または手動設定したシャッ 
夕ースピードが 1 /180抄な上の場合は、フラッシュ 
が発光されません。 

フラッシュ使用時のファインダー表示（本機の特 
殊機能と互換性のあるフラッシュユニット使用時） 
本機の特殊機能と互換性のあるフラッシュユニット 
を使用するときは、フラッシュマーク LED (2.1.3) 
がファインダー内で点灯し、フラッシュユニットを 
使用であることと撮影時のフラッシュの状態を示し 
ます。自然光に基づく露出状況（詳し〈はを項目を 
ご覧ください）も同時に表示されます。 
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オートフラッシュモード時の表示 

(フラッシュユニッ トを GNC モー ドに設定した場合） 

• フラッシュユニットの電源が入って充電が完了 
しているが、 「ち J が表示されない 
シャッタースピードが手動で1/180がな上に設定 
されています。フラッシュユニットの電源が入 
り充電が完了していても、フラッシュは発光さ 
れません。 

• 撮影前、 「ち」 がゆっくり （1 お、に2回）点滅する 
充電が完了していません。 

• 撮影前、 「ブ」 が点なする 
充電が完了しており、発光できます。 

• 撮影後、 「ち」 は点なしたままで、その他の表 
示は消なする 

フラッシュ撮影が成功しました。充電が完了し 
ており、引き続き発光できます。 

• 撮影後、 「ち」 が速く （1 がに4回） 点滅し、そ 
の他の表示は消なする 

フラッシュ撮影が成功しましと。充電が完了し 
ていないため、発光はできません。 

• 撮影後、 「ブ」 とその他の表示が消なする 
絞り値が小さすぎたなどの理由で、露出不足で 
した。 フラッシュ ユニットがほ電カモードに設 
定されているときは、発光に必要な電力がかな 
くてすむため、 フラッシュ マークが点なしてい 
なくても発光できることがあります。 


カメラによる自動制御モード （ A ) /マニュアル 

モード （ M ) 時の表示 

• フラッシュユニットの電源が入って充電が完了 
しているが、 「ち」 が表示されない 
シャッタースピードが手動で 1 /18〇砂1^；上に設定 
されています。フラッシュユニットの電源が入 
り充電が完了していても、フラッシュは発光さ 
れません。 

• 撮影前、 「ち」 がゆっくり （1 砂に2回）点滅する 
お電が完了していません。 

• 撮影前、 「ブ」 が点灯する 
お電が完了しており、発光できます。 


オートスローシンクロ/自動設定されるシャッター 
スピードの範囲 

フラッシュ撮影ではシャッタースピードが露出に 
影響を与えることはあまりありませんが（フラッ 
シュの発光時間はシャッタースピードよりもはる 
かに短いため）、自が光での撮影ではシャッタース 
ピードと絞り値が露出に大きく影響してきます。 
フラッシュ撮影では、設定できる最速のシャッター 
スピード、すなわちフラッシュ同調速度にシャッ 
タースピードが固定されていると、フラッシュが 
届かない背景などが全体的に多かれかなかれ露出 
アンダーになってしまいます。 

本機では、絞り優先 AE モードでフラッシュ撮影す 
るときに、自動設定されるシャッタースピードの 
範囲を選ぶことができます。これにより、発光量 
を微調整して思いどおりに被写体全体を撮影する 
ことができます。シャッタースピードが自動設定 
される範囲は次の5つから選択できます。 

1. [レンズ依存] 

使用レンズの焦点距離に基づ〈数値からフラッ 
シュ同調速度の 1/ l 80 がまでの範囲で自動的に詰 
定されます*。シャッタースピードの下限は、 
手持ち撮影でブレずに撮影できる焦点距離分の 
1というおおまかな法則で算出されます。例え 
ばズミクロン Mf 2/ 日 0 mm ならば、シャッタース 
ピードの下限は 1 ん〇砂となります。 

2 -[オフ (V, 80S)] 

フラッシュ同調速度の V ,80がに固定されます。 
フラッシュを使って動きのある被写体をできる 
だけシャープに撮影したいときに選びます。 


6ビットコード付きレンズまたは6ビットコード付 
きに巧造したレンズを装着した場合のみ選ができ 
ます（12、2し31ぺージ)。 
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3. [1/30 まで]、 4. [1/8 まで]、 5. [32s まで] 
これらの3 つの 設定では、フラッシュ同調速度 
の 1 /180抄から各速度の節囲で自動的に設定され 
ます。 

メモ 

• マニュアルモードでは、シャッタースピードを 
フラッシュ同調速度の1/180がな下にも設定でき 
ます。 

• スナップショットモード （ 14■ページ）では、 
6ビットコード付きレンズまたは6ビットコード 
付きに改造したレンズ （20 ページ）を装着した 
場合の同調スピードは、レンズに応じて変化し、 
6ビットコード付きではないレンズを装着した 
場合はフラッシュ同調速度の Viao 砂に固定され 
ます。 

オートスローシンクロを設定する 

1. メインメ ニュー（12、31ぺージ）で [Auto Slow 
Sync ] (5.1.14) を選びます。 

2. サブメニューで設定内容を選びます。 


フラッシュ発光のタイミング 
フラッシュ撮影時の光源は、自然光とフラッシュ 
光の2つです。フラッシュ光はわずか一瞬光るだけ 
なので、フラッシュ光だけに照らされた主要被写 
体や、主にフラッシュ光に照らされた部分は、ピ 
ントさえ合っていればほぼ常にきわめてシャープ 
に撮影できます。自が光に照らされている部分や、 
自らが光を発している背景などの部分は、同じ写 
真の中でもシャープさが異なって写ります。 
これらの部分がどの程度ブレて写るかは、次の2つ 
の要素によって決まります。 

1. シャッタースピード、すなわち撮慷素子がこれ 
らの部分を光として受け止める時間 

2. 撮影中にこれらの部分が動〈速さや、カメラ自 
体が動〈速さ 

シャッタースピードが遅いほど、またはこれら 
の動きが速いほど、多重露光したかのように被 
写体とこれらの部分のシャープさが大きく異なつ 
て写ります。 



露光の始め、すなわちホ幕が開き切った直後にフ 
ラッシュが発光する通常のフラッシュ撮影では、 
このようなブレのために写貴が不自然になります。 
上の写真では、オートバイの前方にへッドライト 
の光が流れるように写っています。 

本機では、通常のホ幕シンクロと、露光の終わり、 
すなわち後幕が閉じる直前に発光する後幕シンク 
口を選択できます。後幕シンクロを使えば、被写 
体の動きの最後の瞬間をシャーブに写し出すこと 
ができます。 P 57 左上の写責では、後幕シンクロに 
より、動きが自がでダイナミックに写っています。 
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ホ幕シンク□と後幕シンクロの選キ尺は、本機での 
設定やフラッシュでの設定、露出モード、フラッ 
シュモードにかかわらず行うことができます。ど 
のような設定やモードでも、上の写真のような特 
殊な効果が得られます。 

メモ 

スナップショットモード （14 ページ）では、[先幕] 
に固定されます。 

フラッシュ発光のタイミングを設定する 

1. メインメニュー（12、 31 ぺージ）で [Flash 
Sync ] (5.1.13) を選びます。 

2. サブメニューで[先幕]、[後幕]から発光の夕 
イミングを選びます。 


その他の機能 

ユーザー設定（プロファイル登録） 

メインメニュー 項目や撮影情報 メニュー 項目の設 
定を細み合わせて、[プロ ファイル] に登録してお 
くことができます。同じ状況で、あるいは同じ被 
写体を、同じ設定で素早く簡単に撮影したいとき 
などに便利です。登録できる[プロ ファイル] は 3 
つ（[1]、[2]、[3])です。 

設定内容を絹み合わせてプロファイルに登録する 

1. メインメニューや撮影情報メニューで、を録し 
たい項目の設定を行います。 

2. メインメニユー (じ、31ぺージ）で [ユー ザー 
設定] (5.1.2) を選びます。 

3. サブメニューで[プロファイル]([1]、[2]、 
[3]) を選んでを録します。 

を録したプロファイルを呼び出す 

1. 撮嚴情報 メニュー (13、31 ぺージ）で [プロフ 
ァイル] (5.2.6) を選びます。 

2. サブメニューで呼び出したい[プロファイル] 
([1]、[2]、[3])を選びます。 


メモ 

• [プロファイル]には [0] もあります。これ 
は、メインメニューにある[リセット](「設定 
リセット」、本ページ）と似た磯能で、[り〜 
[3] に登録した設定を除き、すべての設定をお 
買い上げ時の状態に戻します。 

• 呼び出した[プ□ファイル]の設定を変更する 
と、その[ブ□ファイル]は無効となり、呼び 
出せなくなります。 

設定リセット 

メインメニューと撮影情報メニューの設定すベて 

を一度にリセットし、お買い上げ時の状態に戻し 

ます。 

設定をリセットする 

1. メインメニュー(12、31ぺージ）で[リセット] 
(5.1.16) を選びます。 

2. SET ボタン (1.22) を押してサブメニューを表 

します。 

3. 十字キー （1.31) のち/左のキーで設定内容を選 
びます。 

4. SET ボタンを押して実行します。 

メモ 

[ユーザー設定] (5 丄2、本ページ）で登録した 

を[プロファイル]の設定もすベてリセットされ 

ます。 


その他の機能/ユーザー設を（プ 






巧生モード 

撮影した画像を液晶モニター (1.33) で再生するこ 
とができます（「撮影モード/巧生モードを選ぶ J 、 
2日ページ）。才ートレビューモードを選ぶと、撮影 
直後に画慷を自動的に数秒間表示できます 。 PLAY 
モードを選ぶと、いつでも時間の制限な〈画像を 
巧生できます。巧生モードでは、さまざまな表示 
機能を選択できます。 
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メモ 


• メモリーカードに画像が何も記録されていない 


場合に PLAY ボタンを押すと、 


表示する画像が 


ありません 


というメ ツセー ジがあ晶モニタ- 


に表示されます。 

PLAY ボタンは、巧ず前の液晶モニターの表示に 
より、押しと後に切り換わる表示が異なります。 



巧す前の表示 

押した後の表示 

a . 

全体表示 

撮影モード、液晶モニ 
ターに表示はなし 

b . 

拡大表示/縮ル画像 
の複数表示 （59 ページ 
の次項の B . をご覧く 
ださい） 

全体表示 

c . 

拡大表示と INF □ボタン 
による撮影情報表示 
りし日9ぺージ） 

全体表示と INF 日ボタン 
による撮影情報表示 

d . 

メインメニューまた 
は撮影情報メニュー 
画面 （31 ページ）/ 
DELETE ボタンまもは 
PROTECT ボタンを押 
して設定中の画面 
(6 し62ぺージ） 

最後に表示されていた 
画慷の全体表示 


• 本機は DCF (Design Rule for Camera File System ) 
に対応しています。 

• 本機では、 DCF 対応の機種で撮影した画像のみ 
再生できます。 












巧生モードの表示機能 

ん表示画慷の切り換え/画慷の送りと戾し 
撮影した画慷を切り換えて表示することができま 
す。十字キー (1.31) の左のキーを巧すとかさい 
晋号の画像に、ちのキーを押すと大きい番号の画 
像に切り換わります。キーを約2が間巧し続けると、 
画像を早送り/早戻しできます。最大蚕号の画像 
の次は最小香号の画像に戻り、最小香号の画慷の 
次は最大香号の画像に戻るので、どちらの香号の 
方向に切り換えてもすべての画像が表示されます。 
• 液晶モニターに表示される画慷香号とフォルダ 
奮号も、画像の切り換えに応じて変わります。 



B . 拡大表示と表示位置の移動/縮か画慷の複数 
表示 

画像を拡大したり、拡大表示する位置を自由に移 
動させたりすることができます。また、最大9枚の 
画像を縮小して同時に表示することもできます。 
祐大表示は画像を入念に于エックしたいときなど 
に、複数表示はたくさんの画像を一覧したり、探 
している画像を素早く見つけたりしたいときに便 
利です。 

メモ 

• 拡大率が高くなるほど、表示画素数が少なくな 
るために画像が祖くなります。 

• 拡大表示時は、十字キーで画像を切り換えるこ 
とはできません。十字キーは表示位置を移動ず 
るために使います。拡大表示時の画像の切り換 
えかたについては、次のぺージの最初のメモを 
ご覧ください。 


メイン設定リング (1.30) をち（時計回り）に回 
すと、画像の中央部が拡大表示されます。ちに回 
すほど祐大率が大きくなり、表示範囲が/1、さくな 
ります。最大で1:しすなわち液晶モニターの1画 
素が画慷の1画素を表示するまで祐大できます。 

• 現在の拡大率は、液晶モニターのち下に表示さ 
れる枠内の四角形 （4 丄 3、 4.2.6 k ) で確認でき 
ます。 
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十字キー (1.31) を使うと、表示位置を移動させ 
ることができます。表示したい位置と同じ方向の 
キーを巧して移動させてください。 

• 現在の表示位置も、液晶モニターのち下に表示 
される枠内の四角形 （4 丄3、 4.2.6 k ) で確認で 
きます。 



メモ 


PLAY ボタン (1.27) を巧しながら十字キーのち/左 
のキーを押すと、拡大表示されている画像から他の 
画像に切り換えることができます。切り換わった画 
像も前の画像と同じ拡大率で拡大表示されます。 
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画慷が全体表示されているときにメイン設定リン 
グを左（反時計回り）に回すと、液晶モニターに 
画像が4枚同時に縮小表示されます。さらに左に回 
すと、9枚同時に縮小表示されます。 

• 液晶モニター (1.33) に同時に縮小表示される 
枚数は最大9枚です。この中には複数表示の前 
に全体表示されていた画像が含まれ、赤い枠で 
ハイライト表示されます。 

全体表示に切り換えるには、十字キーでホい枠を 
移動させて全体表示したい画像をハイライト表示 
してから、メイン設定リングを右に回します。 

メモ 

9枚表示時にメイン設定リングをさらに左に回すと、 
9枚全体がホい枠でハイライト表示され、9枚セット 
で画像の送り/戻しができます。 





c . 画像消去 

液晶モニターで再生されている画像を消去すること 

ができます。画像を別の記録メディアに保存した後、 

画像が不要になった場合、メモリーカードの空き容 

量を増やしたいときなどに便利です。 

1枚ずつ消去するだけでなく、すべての画像を一度 

に消去することもできます。 

メモ 

• 再生モードで全体表示または複数表示している 
ときのみ、画慷を消去できます。ただし、9枚表 
示時に9枚すべてがホい巧でハイライト表示され 
ている場合（日9ページ）は消去できません。 

. プロテクトされている画像を消去するには、プ 
ロテクトを解除してください（「次のページの 
「 D . 画像プロテクト/プロテクト解除」をご覧 
くださし、）。 

重要 

-度消去した画慷は元に戻せません。 


画像を消去する 

1. DELETE ボタン (1.25) を巧します。 

• あ晶モニター (1.33) にサブメニューが表示さ 
れます。 



• DELETE ボタンをもう一度押すと、いつでも消 
去操作を中止できます。 

• 消去操作中は MENU ボタン（1.29 )、 PROTECT 
ボタン（1.24)、 INF □ボタン （1.23) を巧して 
も機能しません。 


次の2つから消去方まを選びます。 

Eisna 1枚ずつ消去します。 

すべての画像を消去します。 


メモ 

表示されている画像がプロテクトされている（次 
のページ）場合は、 拒 sna は撰べません。 

鸦63 Eai 部剖 では、誤って消去してしまうのを防 
ぐために、すべての画像を消去してもよいかを確 
認するサブメニューが表示されます。 


2. 1^1降の操作は、「メニュー設定」 （31 ぺージ〜）で 
の説明と同様に、メニュー項目に従ってシャツ 
タースピードダイヤル（1.18)、十字キー（1.31)、 
SET ボタン (1.22) を使って巧って〈ださい。 



再生モード/61 



画像消去後のあ晶モニターの表示 


1 枚消去後 

消去した画慷の前の香号の画慷が表示されます。 
メモリーカードに画像が何も記録されていない場 


表示する画像がありません 


合は、 

ジが表示されます。 


I といつメツセー 


全画像消去後 


表示する画像がありません 


というメッセージが 


表 7 F されます。 

プロテクトされている画像があるときは、最小香 
号の画像が表示されます。 


メモ 

画像を消去すると、画慷香号/総画像数 (4.1. 2/ 
4.2.5) に表示される残りの画像の蓄号が変更され 
ます。例えば、3香の画像を消去すると、4番だっ 
と画像が3香になり、5香だった画慷が4香になり 
ます。メモリーカードのフオルダ （4.2.6 j ) 巧のファ 
イル晋号 （ INFD ボタンで表示されるその他の撮影 
情報内の表示、11ページ）は変更されません。 


D . 画慷プロテクト/プロテクト解除 
メモリーカードに記録されている画像を誤って消 
去することがないようにプロテクト（保護）する 
ことができます。プロテクトはいつでも解除でき 
ます。 


メモ 

• 巧生モードで全体表示まとは複数表示している 
ときのみ、画像をプロテクト/プロテクト解除 
することができます。ただし、9枚表示時に9枚 
すべてがホい枠でハイライト表示されている場 
合 （59 ページ）はプロテクト/プロテクト解除 
できません。 

• プロテクトされている画像と画像消去の関係に 
ついては、「じ画像消去 J をご覧ください。 

. プロテクトされている画像を消去するには、本 
ページの手順にがってプロテクトを解除してく 
ださい。 

• 本機で行ったプロテクトは、本機でのみ有効 
です。 

• メモリーカードをネ刀期化すると、プロテクトさ 
れている画像も消去されます（「メモリーカー 
ドの初期化」、64ページ）。 

• メモリーカードにも、画像を誤って消去するこ 
とがないようにプロテクト機能が装備されてい 
ます。メモリーカードで画像をプロテクトする 
には、書き込み防止スイッチを 「 LOCK 」 のち向 
にスライドさせてください （19 ページ）。 


画像をプロテクトする/プロテクトを解除する 
1. PROTECT ボタン （1.24) を巧します。 

• 液晶モニター (1.33) にサブメニューが表示 
されます。 



メモ 

• PROTECT ボタンをもう一度押すと、いつでも画 
像ブロテクト/プロテクト解除の操作を中止で 
きます。 

• 画慷ブロテクト/プロテクト解除の操作中は 
MENU ボタン（1.29)、 DELETE ボタン0.25)、 
INF □ボタン (1.23) を押しても磯能しません。 

2. お降の操作は、「メニュー設定 J (31 ぺージ〜）で 
の説明と同様に、メニュー項目にがってシャツ 
タースピードダイヤル（1.18)、十字キー（1.31)、 
SET ボタン (1.22) を使って行ってください。 
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次の 4 つから画慷プ□テクト/プロテクト解除のち 
法を選びます。 

EP 1枚ずつプロテクトします。 

I ^ amm ： すべての画像をプロテク 

卜します。 

feigfcjas 础を S Ml おずつプロテクトを解除 
します。 

レム福 aMM すべての画綠のプ□テ 
クトを解除します。 


ブロテクト 


テクト 


画像プロテクト/プロテクト解除後の液晶モニター 
の表示 

メニューを終了すると、設定前の画像表示に戻りま 
す。ブロテクトされた画慷には Di (4.1.1/4.2.3) 
が表示されます。 

メモ 

すでにプロテクトされている画像を再生して 
も [> Z が表示されます。 


メモ 

次の操作は行えません（メニュー項目が白黒反転 
で表示され、選巧できません）。 


プロテクトされている画慷のプロテクト、およ 
びすベての画像がブロテクトされている場合の 
プロテクト 

プロテクトされていない画像のブロテクト解除、 
およびプロテクトされている画像がない場合の 
プロテクト解除 







その他の機能 

画慷番号の付けかた 

撮影画像への香号の付けかたを、次の3種類から選 

択できます。 

a . [連続]:撮影ごとに画像に順番どおりに番号 
を付けます。メモリーカードを交換しても、最 
後の画像の続きの晋号が次の画像に付きます。 
お買い上げ時の設定です。 

b . [標準]:メモリーカードを交換するごとに、 
最初に撮影した画像に最ネリから香号をイ寸け直し 
ます。 

C . [戻る]:次に撮影した画像から奮号を付け直 
します。イベントや被写体ごとに香号を付け直 
したいときなどに便利です。 

画慷香号の付けかたを設定する 

1. メインメニュ ー (じ、31ぺージ）で[画像香号] 
(5.1.10) を選びます。 

2. サブメニューで画像香号の付けかたを選びます。 

[標準]を選ぶと、次にメモリーカードを交換して 

最ネ刀に撮影した画慷に1蓄が付けられます。[戻る] 

を選ぶと、次に撮影した画像に1奮がかけられます。 

メモ 

• 画像香号のイ寸けかたは、 INFD ボタンで表示され 
る撮影情報 （11 ページ）内の、 L 100 0001 など 
のファイル名にのみ反映されます。 

• メモリーカードを初]期化した後に [Reset folder 
no . now ] を選ぶと、フォルダ番号がリセットさ 
れます。 


メモリーカードの权)期化 

通常は使用中のメモリーカードを初期化する必要 
はありません。ネ刀期化されていないメモリーカー 
ドを初めて使う ときには、初期化が必要になりま 
す。その場合は、 [ SD カード初期化]というサブ 
メニューが自動的に表示されます。 

残余データ（画像データに付随する情報データ） 
が一定量になるとメモリーカード容量の一部を占 
めることがありますので、定期的に初期化し直す 
ことをおすすめします。 

重要 

初期化すると画慷ファイルやその他のファイル（音 
楽ファイルなど）がすべて消去されます。一度消去 
されたファイルは元に戻せません。大切なデータは 
すべて、 パソコンの ハードディスクなど、確実に保 
巧できる大容量記憶装置にできるだけ早めに取り込 
むようにしてください。 


メモ 

• 初期化中は本磯の電源を切らないでください。 

• パソコンな どの他の機器で初期化したメモリー 
カードは、 本磯で初期化し直してください。 

• 拐]期化できない場合は、お買い上げの販売店また 
はライカインフォメーションサービス （83 ペー 
ジ）までお問い合わせください。 

• 初期化すると、ブロテクトされている画像 （62 
ページ〜）も消去されます。 

メモリーカードを拐)期化する 

1. メインメニュー（12、31ぺージ）で [ SD 力ード 
ネ刀期化]( 5 .1.22)を選びます。 

2. SET ボタン (1.22) を押してサブメニューを表 

します。 

3. 誤って初期化してしまうのを防ぐために、ネ刀期 
化してもよいかを確認するサブメニューが表示 
されます。初期化するときは、十字キー (1.31) 
のちのキーを巧してから、 SET ボタンを押し 
ます。 
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セルフタイマー撮影 

セルフタイマーを2おまたはじ秒に設定して撮影す 
ることができます。2秒に設定すれば、シャッター 
レリーズボタンを押すときの手ブレで写真が不鮮 
明になるのを防ぐことができます。12が、に設定す 
れば、グループ撮影時に自分も一緒に写ることが 
できます。セルフタイマーを使って撮影するとき 
は、兰脚の使用をおすすめします。 


セルフタイマーを使って撮影する 

1. メインスイッチ （1.19) を「む」にします。 

2. メインメニユー（12、31ぺージ）で[セルフタ 
イマー] (5.1.3) を選び、サブメニューで設定 
時間を選びます。 


3.シャッターレリーズボタン (1.20) を最ネ刀の作 
動ポイントまで巧し込み （26 ページ）、セルフ 
タイマーを作動させます。 

• 12おに設定したときは、正面のセルフタイマー 
LED (1.7) がカウントダウンを表示します。 
最初の10秒間は点滅し、その後点なに変わり 
ます。液晶モニターでもカウントダウンを確 
認できます。 

セルフタイマー作動中に SET ボタン (1.22) を巧 
すと、セルフタイマーが止まります。シャッター 
レリーズボタンに触ると、セルフタイマーがもう 
一度作動し始めます。 

重要 

セルフタイマー撮影時の露出は、シャッターレリー 
ズボタンを最初の作動ポイントまで押し込んだとき 
ではなく、撮影直前に設定されます。 



パソコンへの 画像の取り込み 
本磯と パソコンを 接綿して、 パソコンに 画像を取 
り込むことができます。本機は次の 0 S に対応して 
います。 

Microsoft ® : Windows ® XP / Windows ® Vista ® 

Apple ® Macintosh ® : Mac ® OS X ® ( v 10.5) 

本機では、パソコンに画像を取り込むインター 
フエースとして、 USB 2.0 に対応しています。 USB 
2.0 に対応したパソコンに画像を高速転送すること 
ができます。画慷を取り込むには、 USB ポートを 
装備したパソコン（本機と直接接続する場合）ま 
たは SD/SDHC 力ードリーダーが必要です。 

ヒント 

1 台のパソコンに 2 台な上の USB 機器を接続したり、 
USB ハブや USB 延長ケーブルを使って接続したりす 
ると、正常に動作しないことがあります。 


Windows ® XP / Vista ® と接続して画慷を取り込む 

1. 本機の USB 端モカバー (1.26) を開けて、 mini 
USB 端子 (1.34) に付属の USB 接続ケーブル CC ) 
を差し込みます。パソコンの USB 端子にも USB 
接続ケーブルを差し込み、本機とパソコンを接 
続します。 

Windows ® XP をお使いの場合 

. パソコンの画面に「新しいハードウ X アが見 
つかりました」というメッセージが表示され 
ます（初回接続時のみ）。 

2. メッセージをダブルクリックしますけ刀回接続 
時のみ）。 

•「 M 8. 2 Digital Camera 」 という見出しのドロッ 
プダウンメニューがデータ送信ウィザードと 
して表示されます。 

3 . に K ] をクリックし、ウィザードの指示にがつ 
て希望のフォルダに通常の手順で画像をコピー 
します。 


Windows ® Vista ® をお使いの場合 
• パソコンのタスクバーの上にドライバのインス 
トールを促すメッセージが表示されます。また、 
本機の液晶モニターには 「 USB 接続」というメッ 
セージが表示されます。インストールが完了す 
ると、完了のメッセージが表示され、さまざま 
なオプションを含んだ[自動再生]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

2. [画像の取り込み]または[フォルダを開いて 
ファイルを表示]をクリックします。[フォル 
ダを開いてファイルを表示]をクリックすると、 
Windows ® エクス プローラでメモリーカードの 
フォルダを表示して画慷を取り込むことができ 
ます。 


ンへの画像の取り込み 



Mac ® OS X CvlO .5) と接続して画慷を取り込む 

1. 本磯の USB 端子カバー (1.26) を開けて 、 mini 
USB 端子 (1.34) に付属の USB 接続ケーブル CC ) 
を差し込みます。パソコンの USB 端子にも USB 
接続ケーブルを差し込み、本磯とパソコンを接 
続します。 

• 本機の液晶モニターに 「 USB 接続 J というメッ 
セージが表示されます。 

2. rpinderj ウインドウを開きます。 

3. サイドバーにある[場所]をダブルクリック 
して[アプリケーション]をダブルクリック 
します。 

4. 「イメージキャプ于ャ」をダブルクリックします。 

• 「イメージキャブチャ」が起動し、 「 M 8.2 

Digi ね I Camera 」 というタイトルバーの画面が 
表 7 F されます。 

5. 取り込みたい画像を選んで[取り込む]をク 
リックします。 


重要 

• 付属の US 目接続ケーブル （ C ) お外は使用しない 
でください。 

• 画像転送中は絶対に USB 接続ケーブルをキ友かな 
いでください。本機、パソコン、メモリーカー 
ドの故障の原因と なり ます。 

• 画像転送中は、本機の電源を切ったり、本機か 
らバッテリーを取り出しとりしないでくださし、。 
また、バッテリーが消耗して自動的に電源が切 
れることのないようにミ主意してください。パソ 
コンの 故障の原因となります。画慷転送中に 
バッテリーが消耗してバッテリー残量表示が点 
減した場合（胃、10、18ページ）は、画像転 
送を中止してから本機の電源を切り （24 ページ）、 
バッテリーを充電してください （16 ページ）。 


カードリーダーと接続して画慷を取り込む 
-般的な SD / SDHC 力ードリーダーを使ってパソコ 
ンに画慷を取り込むこともできます。 USB ポート 
を装備したパソコンならば、 USB 接続タイプの力一 
ド リー ダーを使用できます。 PCMCIA ス□ットを装 
備しとパソコンならば（ノートパソコンには標準 
的に装備されています)、 PCMCIA アダプターを使っ 
て画像を取り込むこともできます。これらのパソ 
コン周辺機器についての詳細は、周辺機器の販売 
店までお問い合わせください。 

メモ 

本機は、画像ごとに横位置撮影か織位置撮影かを 
認識するセンサーを搭載しています。画慷を転送 
したパソコンにこの磯能に対応するソフトがあれ 
ば、パソコンのモニター上で縱位置撮影した画慷 
を縦のまま表示できます。 

(カメラの液晶 モニターでは 磯能しません。） 
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メモリーカード内のフォルダ構造 

メモリー カー ドに記録された画像データをパソコ 

ンに取り込むと、次の図のようなフォルダ構造に 

なります。 
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フォルダ名は 「100 LE に A 」、「101 LE に A 」 などと表 
されます。1つのフォルダには最大9999枚の画慷 
が保巧されます。 


DNG (RAW ) データ 

DNG (デジタル■ネガティブ）は、画質の劣化が 
かない RAW ファイル斤さまの標準フォーマツトです。 
DNG おまで保存した画像データは、高画質画像に 
変換するために非常に特殊なソフトウ X アが必要 
になります。本機は、プロ仕様の RAW データコン 
バーターである Phase One 社の 「Capture One 4 J を 
イ寸属しています 。 「Capture One 4」は付属の DVD - 
ROM ( E ) に収録されています。 

「Capture One 4」を使うと、デジタル画像のカラー 
処理に最適なアルゴリズムにより、ノイズを最ほ 
限に抑えた高精彩画像に仕上げることができます。 
また、ホワイトバランスやシャープネスの調整、 
ノイズ除去、階調補正などの画像処理を行い、最 
高水準の画質にすることができます。 


Capture One 4 

「Capture one 4」を初めて起動するときは、ライセ 

ンスを有効化する必要があります。 

メモ 

• ライセンスの有効化には、 DVD - ROM の紙ラベル 
(paper sleeve ) に記載されたプ□ダクトキー 
(license code ) を入力する必要があります。 

• ライセンスの有効化には、メールアドレスを入 
力する必要があります。 

• プロダクトキーを入力しないと、30日間の無料 
トライアル版としてしか使用できません。 

Capture One 4 のライセンスを有効化する 

1. [ライセンスの有効化]を選びます。 

2. プロダクトキーを入力します。 

3. 表示される指示に従ってライセンスを有効化し 
ます。 

ライセンスを有効化する途中で 、 Phase One なの 
フイセンスサーバー (Phase One license server ) 
にプロファイル ( profile ) を作成します。この 
プロファイルは、ライセンスを無効化した後に 
別のパソコンで巧有効化する場合などに使用し 
ます。 



ード巧のフォルダ構造 / DNG ( RAW ) 







メモ 

• ライセンスのち効化または無効化の方法がよく 
わからない場合は、[ヘルプ (Help)] をクリッ 
クして、ユーザー マニュアル （ manual) を参照 
してください。 

• 表示言語の初期設定は英語です。表示言語を変 
えるには、 メニュー の [Edit] から [Preferences] 
を選び、希望の言語を選んでください。 

• 操作方まなどの技術的なご賈問は、 Phase One な 
のサ ポー トサイト 

(http://www.phaseone.com/Support ) まで お問 
い合わせください。お問い合わせの際には、ラ 
イセンスをち効化した際に作成したプロファイ 
ルのメールアドレスとパスワードでログインす 
る必要があります。 

動作環境 

Microsoft ® : Windows® XP (Service Pack 2) 
Professional Edition/Home Edition 、 Windows® Vista ® 
Apple® Macintosh® : Mac® OS X (vIOAII お 降） 
Windows ® では、バ ージョ ンによつてはデジタル署 
名が見つからないという警告が表示されることが 
ありますが、この警告は無視してそのままインス 
トールを続けてください。 


ファームウェアをアップ デ ート する 
ライカは、製品の機能の向上や不具合の改善に継 
続的に取り袖んでいます。デジタルカメラではを 
〈の機能が電子的に制御されており、お買い上げ 
後でも機能を追加したり不具合を改善したりでき 
ることがあります。 

機能を追加したり不具合を改善したりするには、 
本機のファームウ X アをアップデートします。ラ 
イカのホームぺージでは、最新のファームウェア 
を随時提供しています。最新のファームウェアを 
ダウンロードして、本磯のファームウェアをアッ 
プデートしてください。ファームウェアのアップ 
デートは、次の手順で簡単に巧えます。 

1. 本磯でメモリーカードをネ刀期化します。 

2. 本機の電源を切り、メモリーカードを取り出し 
て、パソコンのメモリーカードス ロッ トに入れ 
ます。パソコンにメモリーカードス ロッ トが装 
備されていない場合は、カードリーダーを使つ 
てください。 

3. 7]\ —ムぺージ ( http :// www . leica - camera . co . jp / 
photography / m _ system / m 8 /) のち側にある「アッ 
プデート J をクリックして、ファームウェアを 
パソコンにダウンロー ドします。 

4. アップデートファイル 「 m 8-2_0 xx . upd 」 をメモ 
リーカードのルートディレクトリ（ファイル構 
造の最上層）にコピーします。 「 xxj にはファー 
ムウエアのバージョン番号が表示されます。 


己.メモリーカードを力ードス ロッ トまたは力ード 
リーダーからおき、本機のメモリーカードス 
ロットに入れて底蓋を閉じ、メインスイッチで 
本機の電源を入れます。 

6. 液晶 モニターにバージョン アップ確認の メッ 
セージが表示されます。「はい J を選択します。 

アップデートはおよそ3分で完了します。完了後、 
メインスイッチで本機の電源を入れ直すようメッ 
セージが表示されます。 

ス本機の電源を入れ直します。 

メモ 

バッテリー残量が十分でない場合は、警告メッセー 
ジが表示されます。 
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その他 

システムアクセサリー 
交換レンズ 

ライカ M 型は、シャッターチャンスを逃さない素 
早い撮影や、被写体にカメラを過度に意識させな 
い撮影に理想的なシステムです。交換式の M レン 
ズには、焦点距離が16〜13日 mm 、 開放 F 値が最大 
で Fit 、 幅たいラインアップがそろっています。 
本機に装着した場合は、焦点距離が21〜180 mm と 
なります。なお、焦点距離が 90 mm お上となるレ 
ンズにはブライトフレームが対応しません。詳し 
〈は「ブライトフレームフアインダー」 （42 ぺ一 
ジ）をご賣ください。 

フィルター 

現行の M レンズは標準的なフィルターねじを備え 
ており、 UVa フィルターと円扁光フィルターを取 
り付けることができます。 

また、あらゆる状況下でも自然な色合いに巧現す 
る UV / IR フィルターを使用することができます。詳 
しくは 「 UV / IR フィルター（一部の状況で発生する 
色かぶりの補正）」 （21 ページ）をご覧ください。 

ユニ/くーサルに角ビューファインダ ー M 
焦点距離が 16 mm 、18 mm 、21 mm 、24 mm 、28 mm 
の超に角レンズを装着したときに、本機のファイ 
ンダーと同様に各レンズ用のブライトフレームを 
表示する外部ビューファインダーです。本機を含 
むデジタル機とアナ□グ機のどの M カメラでも使 
用できるので、非常に便利です。 


パララックス補正磯能と、カメラを水平に保つた 
めの水準器を装備しています。 

コード香号12011 

ビューファインダー.マグニファイアー 
M 1.25 倍/ 1.4 倍 

ファインダーに映る被写体を 1.2 日倍または 1.4 倍に 
拡大するアクセサリーです。焦点距離が 35 mm お 
上のレンズを使うときに効果的で、構図を簡単に 
みめることができるようになります。 M カメラ全 
機種に装着して使用できます。本機に装着したと 
きは、ファインダー倍率が 0.68 倍 X 1.25 = 0.85 倍、 
または 0.68 倍 X 1.4 = 0.9日倍になります。 

紛失防止のためにフック付きの真踰チェーンが付 
いており、キヤリングストラップ取り付け部につ 
ないでおくことができます。 

また、ループ付きのレザーケースも付属していま 
す。ケースに収細してループにキヤリングストラッ 
プを通しておけば、キズや巧れから保護できるだ 
けでなく、必要なときに素早く取り出せます。 

1.25 倍：コード香号1200斗 
1.4 倍：コード香号12006 

ハンドグリッブ M ( M 8.2 用） 

本機をしっかり安定させて構えることができるだ 
けでなく、片手で楽に持ち運びできるようにもな 
る、実用的なアクセサリーです。底蓋を取り外し 
て装着します。 

ブラック： コー ド晋号14486 
シルバー： コー ド晋号14487 


視度補正レンズ 

視度を調整してファインダー表示を見やすくする 
レンズ（球状レンズ）です。+0.5、+し+1.5、+2、 
+3、 -0 .日、-し-1.5、-2、 -3 の10種類があります。 

ケース 

本機専用のケースには、装着したレンズの長さに 
合わせてシヨートノーズとロングノーズの2種類か 
ら選べるネオプレーンケース、レザー製のクラシッ 
クな速写ケース、上部を取り外した状態の速写ケー 
スに似たカメラプロテクターがあります。カメラ 
プロテクターを使えば、撮影時でも本機をしっか 
り保護することができます。 

ネオプレーンケース M 

シヨー トノ ーズ：コード蓄号 14867 

ロングノ ーズ：コード香号14868 

速写ケース M ( M 8& M 8.2 用）：コード番号14872 

カメラブロテクター M : コード香号14869 

また、撮影ツールーまをすべて収納して持ち運べ 
る、防水性のクラシックなビリンガムコンビネー 
シヨンバッグもあります。カメラ2台とレンズ2本、 
またはカメラ1台とレンズ3本を収納できます。ラ 
イカビット M またはライカモーター M を装着した M 
カメラや大型レンズも収納できます 。 SF 24 D フ 
ラッシュ ユニッ トなどのアクセサリーを収納でき 
る、マジックテープまのポケットもがいています。 
ブラック：コード番号14854 
力ーキ：コード蓄号14855 
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スペア用アクセサリー . コード香号 

カメラボディキャップ . 14195 

キャリングストラップ . 14312 

充電まリチウムイオンバッテリー . 14464 

コンパクトチヤージャー 


(ヨーロッパ仕様およびアメリカ仕様の 
各電源アダブターと力ーアダブター付き）....14470 
USB 接続ケーブル 

(2 m 、 4ピンまたは6ピン） .420-200.023-000 


使用上のごま意とお手入れ 
-般的なごま意 

強い磁気、静電気、電磁肢を発生する機器（電磁 
調理器、電子レンジ、テレビ、パソコンのモニター、 
ゲーム機、携帯電話、無線機など）の近くで使用 
しないでください。 

• テレビの上や近くで使用すると、磁気により画 
像データの記録が影響を受けることがあります。 

• 携帯電話の近くで使用すると、磁気により画像 
データの記録が影響を受けることがあります。 

• スピーカーや大型モニターなどの強い磁気によ 
り、保存した画像データが破損することがあり 
ます。 

• 電磁肢の影響で正常に動作しなくなった場合 
は、バッテリーを取り出し、もう一度入れ直し 
てから電源を入れ直してください。 

無線送信機や高圧線の近くで使用しないでくだ 
さい。 

• 磁気により画像データの記録が影響を受けるこ 
とがあります。 

殺虫剤などの強い化学薬品をかけないようにして 
ください。お手入れの際は、ペトロリウム■スピ 
リット、シンナー、 アルコールは 使用しないでく 
ださい。 


. 薬品や溶剤によっては、本体表面が変質したり 
表面の仕上げがはげたりすることがあります。 

. ゴム製品やビニール製品は、強い化学物質を発 
生することがありますので、長期間接触したま 
まにしないでください。 

砂おなどで使用する場合は、内部に砂やほこりが 
入り込まないようにしてください。 

• 砂やほこりは、本磯やメモリーカードの故障の 
原因となります。レンズ交換やメモリーカード 
の出し入れの際は特にご注意ください。 

雪や雨の中で、あるいは砂浜で使用する場合は、 
内部に水滴が入り込まないようにしてください。 

水滴がかかると、本機やメモリーカードが正常に 
動作しなくなるばかリカ、、修理が不可能になるこ 
とがあります。 

海水がかかった場合は、水道水で湿らせてよく絞っ 
た柔らかい布で拭き取ってください。その後、乾い 
た布でよく拭いてください。 
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液晶 モニター 

• 寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと、液 
晶モニターに結露が生じることがあります。結 
露が生じた場合は、乾いた柔らかい布で T 寧に 
拭き取ってください。 

• 寒い場所で電源を入れた場合、表示が通常より 
暗いことがあります。本機が温まるにつれて、 
明るさは元に戻ります。 

液晶モニターは非常に精密な技術で製造されてお 
り、総画素数約23万画素の99.99日〇/〇な上がち効画 
素となっていますが、0.0050/〇は黒い点になったり 
常時点灯したままになったりします。これは故障 
ではありません。また、これが撮影画像に影響す 
ることはありません。 

センサー（撮像素子） 

宇宙線の影響により（飛行機内に持ち込んだ場合 
など）、画素欠けが生じることがあります。 

結露 

本機の内部や外部で結露が生じた場合は、電源を 
切って常温の場所に約1時間置いてください。常温 
になじんでくると水滴は自がに消えます。 


お手入れ 

• 汚れはカビや細菌などの繁殖の原因となります 
ので、常に清潔に保ってください。 


カメラ 

• 本機をお手入れする隙は、乾いた柔らかい布を 
お使いください。ひどい巧れは、よく薄めたク 
リーナーなどを直接付けてから、輯いた布でお 
き取ってください。 

• 本機やレンズに付着した指被などの巧れは、柔 
らかい清溝な布で巧き取ってください。布では 
がき取りにくい隅の巧れには、かさなブラシを 
お使いください。ブラシの柄などでシャッター 
ブレードを傷つけないようにごを意ください。 

• 機械的に動作するベアリングやスライド部には 
潤滑油を使用しています。長期間使用しないと 
きは、これらの部分の動作が鈍〈なるのを防ぐ 
ために、約3ヶ月ごとに数回シャッターを切っ 
て動かしてください。また、フレームセレク 
ターなどの操作部もすベて定期的に動かすこと 
をおすすめします。レンズの絞リリングやフォー 
カスリングも定期的に動かしてください。 

• レンズマウントの6ビットコード検矢□センサー 
(1.10) を傷つけたり巧したりしないようにして 
ください。また、砂などがマウント部に入り込 
まないようにごを意ください。マウント部を傷 
つけるおそれがあります。お手入れの際は、こ 
れらの部分を絶対にめらさないでください。 
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レンズ 

• フロントレンズにイ寸着したほこりは、柔らかいブ 
ラシを使って落としてください。汚れがひどいと 
きは、クリーナーなどを何も付けていない柔らか 
い清潔な布を使って、内側から外側に円を描くよ 
うにして T 寧に拭き取ってください。使用する布 
には、ケースなどに保管されていたマイクロファ 
イバーク ロスをおすすめします（写真用品や光学 
磯器の専門店で購入できます)。40での温水で洗濯 
できるものが便利です（ただし、柔軟剤の使用や 
アイロンがけは避けてください)。化学薬品が含ま 
れているガラス拭き用の巧は、レンズを傷めるこ 
とがあるので使用しないでください。 

• ボディマウントの6ビットコード （1.11) を傷つ 
けたり巧したりしないようにしてください。ま 
た、砂などがマウント部に入り込まないように 
ごを意ください。マウント部を傷つけるおそれ 
があります。お手入れの際は、これらの部分を 
絶がにめらさないでください。 

• 砂やお水がかかるおそれのある場所で撮影する 
場合は、透明の UVa フィルターを装着するとフ 
ロントレンズを保護できます。ただし、その他 
のフィルターと同様に、逆光での撮影やコント 
ラストが高い被写体の撮影ではフレアが発生す 
ることがありますのでごを意ください。さまざ 
まな保護効果があるレンズフードを装着すれ 
ば、不用意に指做をイ寸けたり雨でめらしたりす 
ることを防げます。 


バッテリー 

充電式リチウムイホンバッテリーは、内部の化学 

反応により電力を発生します。この化学反応は外 

部の温度と湿度の影響を受けやすいため、極端な 

温度条件のもとでは寿命が短〈なります。 

• 本機は、電源を切っても日付などの設定の保存 
に微量の無負荷電流を使巧するため、数週間後 
にはを量の電力を消費してバッテリーが過放電 
状態になります。本磯を長期間使巧しない場合 
は、本機からバッテリーを取り出してください。 

• バッテリーを取り出して保管する場合は、容量 
がある程度残ったが態で保管してください。上 
部 LCD (1.12) のバッテリー残量表示が^^^か 
らの状態を目安としてください。長期間 
保管する場合は、1年に1度は充電し、本機で使 
い切ってから、本機から取り出して巧び保管し 
てくださし、。 

• バッテリーの接点は清潔に保ってください。ま 
た、近くに金属類を置かないでください。リ于 
ウムイオンバッテリーはショートが起きにくい 
ですが、クリップやアクセサリーなどの金属類 
と接触させないでください。ショートしたバッ 
テリーは発熱することがあり、やけどをするお 
それがあります。 

• バッテリーを落とした場合は、外装や接点が破 
損しなかったかすぐに確認してください。破損 
したバッテリーを使用すると、本機が故障する 
おそれがあります。 


• バッテリーには寿命があります。 

• 破損したバッテリーは、正しくリサイクルする 
ために、リサイクル協力店にお持ちください。 

• バッテリーは絶対に义の中に投げ入れないでく 
ださい。破裂の原因となります。 

/くツ テリーチ ヤーンヤー 

• バッテリーチャージャーを無線受信機の近くで 
使用すると、受信障害を引き起こすことがあり 
ます。無線受信機から 1 m お上離れてお使いくピ 
さい。 

• 充電中に音がすることがありますが、異常では 
ありません。 

• バッテリーが入つていなくても、コンセントに 
差し込んだままにしておくと、微量の電力を使 
います。使用しないときはコンセントからおい 
てくださし、。 

• 接点は清潔に保って〈ださい。また、絶対に 
ショートさせないでください。 
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メモリーカード 

•データの読み込み中や書き込み中は、メモリー 
カードを本機から取り出したり、本機の電源を 
切ったり、本機に振動を与えたりしないでくだ 
さい。 

• 記録データを保護するために、付属の帯電防止 
ケースに入れて保管してください。 

• 高温の場所、直射日光の当たる場所、磁気や静 
電気を発生する場所で保管しないでください。 

• 落としたり曲げたりしないでください。破損し 
て記録データが消失する原因となります。 

• 本磯を長期間使用しない場合は、本機からメモ 
リーカードを取り出してください。 

• メモリーカード裏の端子部には触れないでくだ 
さい。また、巧れやほこりがか着したり、水で 
めらしたりしないようにごミち意くださし、。 

• データ消去を繰り返すと断片化が生じて空き容 
量が少なくなりますので、定期的に巧期化し直 
すことをおすすめします。 


センサー（撮慷素子）のクリーニング 
センサーのカバーガラスにかさなごみやほこりが 
付着すると、その大きさにもよりますが、黒いル 
さな点やマークとなつて画像に写り込むことがあ 
ります。 

センサーをクリーニングする場合は、ライカカス 
タマーサー ビス （ 83 ぺージ） にてクリーニング 
サービスをご利用いただけます。なお、クリーニ 
ングサービスは保証の対象外となり、有料とさせ 
ていただきます。 

また、本機のメインメニューにある[センサー検 
査]機能を使えば、シャッターが開いたままの状 
態になり、センサーをご自身でクリーニングして 
いただ〈こともできます。 


メモ 

• 本機の内部にほこりなどが入り込むのを防ぐた 
めに、本機には常にレンズまたはボディキヤッ 
プを取りせけても'いてください。 

• 同じ理由から、レンズ交換はできるだけほこり 
のかない場所で素早〈行ってください。 

センサーをクリー ニン グする 

1. メインメニュー（12、31ぺージ）で[センサー 
検査] (5.1.17) を選びます。 

• サブメニューが表示されます。 

2. バッテリー残量が十かであること（60%お上） 
を確認してから、[はい]を選びます。 

• さらにサブメニューが表示されます。 


メモ 

バッテリー残量が十分でない場合は、 


ッ了リー残 i ; み足センみークリーこンソみ育司 


というメッセージが表示され、クリーニングでき 
ないことをお知らせしますので、バッテリーを充 
電してから行ってください。 

3.シャッターレリーズボタン (1.20) を押します。 
シャッターが開いたままの状態になります。 

シャッターが開いたらセンサーをクリーニングし 
てください。クリーニングするときは、次の点に 
ご注意ください。 

メモ 

• センサーの巧れがひど〈ならないようにするた 
めに、点検■クリーニングはできるだけほこり 
の少ない場巧で行ってください。 

• 8〜10倍のルーペを使うと効果的に点検■クリー 
ニングを行えます。 

• 通常のごみやほこりは、清潔な（必要に応じて 
イオン化した）空気や窒素を吹き付けて吹き飛 
ばしてください。先端がブラシ状になっていな 
いブロワー（ゴム製など）をおすすめします。 
特別な低圧のクリーニング用エアースプレーを 
使うときは、各スプレーの使用上のミ主意にがっ 
てくださし、。 
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• これらの方法で吹き飛ばせないごみやほこりが 
イ寸着している場合は、ライカカスタマーサービ 
ス （83 ページ）までご相談ください。 

• シャッターが開いた状態のときにバッテリー容 
量が40〇/〇を下回ると、液晶モニターに 


メラの電源を切つ 1 


■お Hn とぃぅメッセージが表示されます。 
また、同時にブザー音が鳴りおめ、本機の電源 
を切るまで鳴り続けます。本磯の電源を切ると 
シャッターも閉まります。シャッターが閉じた 
ときに物が挟まるとシャッターが破損すること 
がありますので、電源を切るときはご注意〈だ 
さい。 

重要 

• ご自身によるクリーニングで生じた破損につい 
ては一切の責任を負いかわますので、あらかじ 
めご了承ください。 

• センサーのカバーグラスにが着したごみやほこ 
りは、口で吹き飛ばさないでください。わずか 
な唾液でもセンサーのカバーグラスに付着して 
しまうと、取り除〈のが非常に困難です。 

• 高圧の圧縮空気まクリーナーは使用しないでく 
ださい。センサーが傷つくおそれがあります。 

• 点検■クリーニングの際は、硬い物でセンサー 
に触れないように ご注意ください。 


保管 

• 本磯を長期間使用しない場合は、次のことをお 
すすめします。 

a. 本機の電源を切る （24 ページ） 

b . メモリーカードを取り出す （19 ページ） 

C. バッテリーを取り出す （18 ページ）：約3ヶ月 
後には設定した日付■時間が失われます （34 
ぺージ） 

• レンズを装着した本機の正面に強い太陽光が当 
たると、レンズがルーペと同じ作用をします。 
太陽光とレンズの作用により本機の内部が破損 
しますので、レンズを保護せずに本機を強い太 
陽光に向けたまま放置しないでください。また、 
レンズカバーを装着して曰陰に置いたり、ケー 
スに収納しとりして、強い太陽光が当たらない 
よラにしてください。 

• 破損やほこりから保護するために、パッドを詰 
めた密封ケースに保管することをおすすめし 
ます。 

• 適度に風通しのよい乾いた場所で保管してくだ 
さい。高温-多湿の場所は避けてください。湿 
気のをい場所で使用した場合は、湿気をよ〈取 
り除いてから保管してください。 

• 収納しているケースが湿った場合は、湿気や湿 
気によって染み出てくるなめし剤によって本磯 
やレンズが故障するのを防ぐために、本機やレ 
ンズをケースから取り出してください。 


• 高温-を湿の熱帯地域で使用する場合は、カビ 
などが発生するのを防ぐために、できるだけ多 
く日光や風に当ててください。密封ケースなど 
に保管する場合は、シリカゲルなどの乾燥剤を 
入れてください。 

• カビや細菌が発生するのを防ぐために、レザー 
製のケースに長期間収納したままにしないでく 
ださし、。 

• 本機とレンズのシリアルナンバーは、紛失■盗 
難の隙に重要となりますので、書き写して保管 
してください。本磯のシリアルナンバーはホッ 
トシューに刻印されています。 
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警告メッセージ 


底蓋が取り外されています 
底蓋を取り付けてください （18 ページ）。 


SD 力ードがありません 

メモリーカードを入れてください （19 ぺージ）。 

SD 力ード満杯 

メモリーカードを交換するか （19 ページ）、不要な 
画像を消去してください （61 ページ）。 

SD 力ードロック 

画像データが誤って消去されないようにプロテク 
卜されています。 

書き込み防止スイッチを解隙してください C19 
ぺージ)。 

表示する画像がありません 

メモリーカードに画像が何も記録されていません。 
画像を表示するには、画慷を撮影するか、画像が 
記録されているメモリーカードと交換してくださ 
い （19 ページ）。 
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了ータ枯运中 

メモリーカードに画像データが転送されています。 
データ転送中は本機のその他の機能を使用できま 
せん。 


Error code XX 

このメッセージが表示された場合は、お買い上げ 
店またはお近〈のライカ特約店までお問い合わせ 
ください（連絡先は保証書をご寶ください)。 




トラブルシューテイング 


1. 電源が入らない 

1.1 バッテリーを正し〈入れましたか？ 

1.2 バッテリーを十分に充電しましたか？ 

十分に充電したバッテリーを入れてください。 
1.3 底蓋を正し〈取り付けましたか？ 

2. 電源を入れてもすぐに切れてしまう 
2.1 バッテリーを十分に充電しましたか？ 

バッテリーを充電するか、十分に巧電したバッ 
テリーを入れてください。 

2.2 結露が生じていませんか？ 

寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと、 
結露が生じることがあります。水滴が消える 
まで本機をそのままにして〈ださい。 

3. シャッターが切れない 

3.1 画像データをメモリーカードにま云送中で、バッ 
ファメモリーがいっぱいです。 

3.2 メモリーカードの空き容量がなく、バッファ 
メモリーがいっぱいです。 

不要な画像を消去してから撮影してください。 

3.3 メモリーカードが入っておらず、バッファメ 
モリーがいっぱいです。 

4. 画像を記録できない 

4.1 メモリーカードを入れましたか？ 

4.2 メモリーカードの空き容量がありません。 
不要な画像を消去してから撮影してください。 


5 . 液晶モニターが暗すぎる、または明るすぎる 
5.1 液晶モニターを真横に近い角度から見ると、 

表示が見にくくなります。真正面から見ても 
明るすぎたり暗すぎたりする場合は、液晶モ 
ニターの明るさを調整してください 1 。 

6. 撮影直後の画像が表示されない 

6.1 才ートレビューモードが[切]に設定されて 
いませんか 2 ? 

ス画像を表示できない 

7.1 メモリーカードを入れましたか？ 

ス2 メモリーカードに画像が何も記録されていま 
せん。 

8. パソコンに接続しても画慷を取り込めない 

8.1 本機とパソコンが正しく接綿されているか確 
認してください。 

9 . 日付■時間が正しく表示されない、またはまっ 
たく表示されない 

9.1 本機を長期間使用していなかったときで、特 
にバッテリーを取り出したままだった場合は、 
正しく表示されなかったり、設定が失われた 
りします。 

1. 十分に巧電したバッテリーを入れてください。 

2. 日付と時間を設定し直して〈ださい。 

1スナップシヨットモードでは調整できません。 

2スナップシヨットモードでは才ートレビューモードが [5 秒] 
じ固定されます。 
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アクセサリー 
ヶース . 

交換レンズ . 70 

視度補正レンズ . 70 

ハンドグリップ M ( M 8.2 巧） . 70 

ビユーファインダー-マグニファイア ー M 1.25 

倍/ 1.4 倍 . 70 

フィルター . 70 

ユニバーサルに角ビューファインダ ー M . 70 

圧縮率 . 39 

色の彩度^画質をホめる要素 

液晶モニター . 29 

明るさの調整 . 29 

オートパワーオフ . 24 

お手入れ . 72 

音量（電子音） . 36 

解像度 . 37 

拡大表示^再生モード、再生 

画質を決める要素（コントラスト、シャープネス、 

色の彩度） . 40 

カメラの正しい構えかた . 41 

キャリングストラップ . 16 

警告メッセージ . 16、76 

ケース . 70 

胃言吾 . 35 

コントラストー画質を決める要素 
巧生（撮影モード時、撮影直後に画慷を自動表示） 

PLAY モード . 25、58 

才ートレビユーモード . 25 
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再生モード . 58 

拡大表不 . 〇9 

縮小画慷の複数表示 . 59 

全体表示 . 58 

表示位置の移動 . 59 

撮影モード/巧生モードの切り換え . 25 

視度補正レンズ . 70 

絞り1憂先 AE モード . 46 

絞りリング . 8 

シャープネス^画質を决める要素 

シャッタースピードダイヤル . 28 

シャッタースピードと絞りの関係一露出設定、 
露出設定ダイヤグラム 

シャッターレリーズボタン（シャッター、テクニ 

カルデータも参照） . 26、80 

消去（画像） . 61 

1枚消去 . 61 

全画像消去 . 61 

ネ刀期化（メモリー カード) . 64 

スナップショットモード . 14 

スペア用アクセサリー . 71 

セルフタイマー . 64 

テクニカルデータ . 80 

1：源 . 24 

電子音（操作時の確認音） . 35 

トラブ J レシユーテイング、 . 77 

ノイズリダクション . 39、49 

パソコンへの画像の取り込み . 66 

















































バッテリー 

バッテリー残量表示 . 10、18 

バッテリーを入れる/取り出す . 18 

バッテリーを充電する . 16 

日付-時間 . 34、35 

被写界深度目盛り . 8 

ピント合わせ . 44 

距離計 . 4斗 

スプリットイメージ式 . 44 

二重像合致式 . 44 

被写界深度 . 23 

フォーカシング測距枠 . 44 

フォーカスリング . 8 

ファームウてアのアップデート . 69 

フィルター . 70 

フォルダ構造（メモリーカード） . 69 

フレームセレクター . 42 

ヒストグラム . 30 

表示（画面） 

液晶モニター . 11 

上部 1 _CD . 10 

ファインダー . 10 

表示位置の移動 - 》巧生モード 

ファインダー . 42 

外部ファインダー 

ビユーファインダー-マグニファイア ー M 1.25 

倍/ 1.4 倍 . 70 

ブライトフレーム . 42、43 

ユニ/くーサル広角ビューファインダ ー M . 70 


. 1 

ブライトフレームファインダー . 42 

フラッシュ . 52 

同調速度 . 55, 56 

プロテクト/プロテクト解除 . 62 

ホームページ（ライカ） . 83 

保胃 . 75 

ホワイトバランス . 3己 

名称（る部） . 8 

メインスイッチ . 24 

メニュー項目 . 12、13 

メニュー設定 . 31 

メモリーカードを入れる/取り出す . 19 

ライカインフォメーシヨンサービス . 83 

ライカカスタマーサービス . 83 

IJ セット . 57 

連写速度 . 27 

レンズ . 20、70 

連続撮影 . 27 

露出設定 . 45 

ISO 感度 . 39、日0、51 

絞り優先 AE モード . 46 

スナップシヨットモード . 14 

測光範团を下回る場合 . 50 

マニュアルモード . 49 

露出計 . 45 

露出計の測光範囲 . 50, 51 

露出設定ダイヤグラム . 51 

露出設定ダイヤグラム .50. 51 

露出補正 . 47 


DNG ( RAW ) データ . ％、68 

に0感度 . 39、50、51 

に0感度の設定 . 39 

M レンズ . 20 

各部の名お . 8 

使用できるレンズ . 20 

レンズを取り付ける/取り外す . 23 

USB 接続 . 66 

UV/IR フイルター . 21 
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テクニカルデータ 


型式デジタルレンジファインダーカメラ 
レンズマウントライカ M バヨネットマウントち 
式6ビットコード検お]センサー付き 
使用レンズ焦点距離16 X 135 mm のライカ M レンズ 
撮像素子 CCD 撮慷素子有効画素数： 3936 X 2626 
(1050 万画素）アクティブエリア：18 X 27 mm 
焦点距離ファクター： 1.33 倍 
画像解像度 DNG ™ : 3916 X 2634 JPG : 3936 x 
2630/2952 X 1972/1968 x 1315/1312 x 876画素 
記録斤さま DNG ™ ( RAW データ）、 2種の JPEG 圧縮 
ファイルサイズ DNG ™ :10.31 MB . JPG :10.3日/ 5.8/ 

2.己/ 1.1 M 目 

色空間 Adobe ® RGB 、 sRGB、ECl RGB 

ホワイトバランス自動、マニュアル設定、プリ 

セット （6 種韻)、色温度設定可能 

記録媒体 SD メモリーカード （4 GB まで）、 SDHC メ 

モリーカード （32 GB まで） 

メニュー言語ドイツ語、英語、フランス語、ス 
ペイン語、イタリア語、日本語、中国語 
対応 OS Microsoft ® : Windows ® XP、Windows ® 
Vista ® 

Apple ® Macintosh ® : Mac ® OS X ( vIO . 己） 


測光方法シャッター先幕のホワイトブレードに 
反射した光を測光 

測光範囲常温常湿でに0160のとき、 EV 0 〜20 
(絞り植：ドしシャッタースピード： 1.2 秒〜絞り 
値： F 32、 シャッタースピード： Viooo 砂）測光 
範囲を下回る場合は、ファインダー内で左の兰角 
形の LED が点滅 

測光素子（連続光測光）本体下部中央のシリコ 
ンフオ ト ダイオードと集光レンズ 
ISO 感度に0160、320、640、1250、2500絞り優 
先 AE モードおよびマニュアルモード：マニュアル設 
定または自動、スナップショットモード：自動 
露出モードスナップシヨッ トモー ド： マニュア 
ル 設定した絞り値に応じてシャッタースピードを 
自動設定、適正露出/露出オーバー警告/カメラブ 
レ警告をファインダーに表示絞り優先 AE モー 
ド： マニュアル 設定した絞り植に応じてシャッター 
スピードを自動設定、シャッタースピードをファ 
インダー内に表示 マニュアル モード：絞り値と 
シャッタースピードを マニュアル 設定、ファイン 
ダー内の LED 表示を参照して露出調整が可能 


測光方式実絞りによる TTL 中央部重点測光 SCA - 
3502標準フラッシュユニットと互換性のあるフラッ 
シュシステム用中央部重点 M - TTL フラッシュ測光 
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フラッシュ制御 

フラッシュユニットの接綿中央制御コンタクト 
を備えたアクセサリーシューによる 
フラッシュ同期速度1/,8〇秒（ら）、これより遅 
い シャッ タースピー ドでのフラッシュ撮影も可能 
フラッシュ測光撮影直前にブリ発光を行う M-TTL 
調光（ライカ SF 24 D または SCA - 3000の条件を満た 
すフラッシュユニットと SCA -3501/3 日02 アダプター 
使用時） 

フッシュ測光呆イ ■ (Flash measurement cell ) 本 
体下部にある2つのシリコンフォトダイオードと集 
光レンズ 

フラッシュ露出補正 SCA -3 日 01/3 日 02アダプター使 
用時：±3 VsEV の範囲内で VsEV ステップ、ライカ SF 
24 D 使巧時： ±3 EV の範囲内で VsEV ステッブ、また 
はパソコンからのリモート操作では 〇〜 -3 EV の範囲 
内で1 EV ステップ 

ファインダー表示 フラッシュユニッ トの充電完 
了： フラッシュマークの LED が点な適正露出で 
撮影が完了： フラッシュマークの LED が引き続き点 
なまたは速く点減露出アンダーで撮影が完了： 
フラッシュマークの LED が 消な 


ファインダー 

斤さ式大型ブライトフレームファインダーパラ 
ラックス自動補正機能付き 

アイピース視度 ： "as dpt . 視度補正レンズ （-3 〜 
+3 dpt .) を装着可能 

フレーミング2フレームけ且 （24 mm 用と3日 mm 巧、 
28 mm 巧と 90 mm 用、 50 mm 用と 75 mm 巧）で表示さ 
れるブライトフレームを使用レンズ装着時に自 
動セット。フレームセレクターを使って任意のブ 
ライトフレームのペアを選キ尺することも可能。 
パララックス補正ファインダーの視野とレンズ 
における上下および左右の差異をピント調整に応 
じて自動補正、ブライトフレームの節囲と撮影範 
囲が自動的に一致 

ブライトフレームと撮影範囲撮影距離が 2 m の場 
合にセンサー Cl 8 x 27 mm ) で撮影される範囲を表 
示。無限遠では、使用レンズの焦点距離に応じて、 
ブライトフレームの表示よりも約7.3〇/〇 (24 mm レ 
ンズ）〜18〇/〇 (90 mm レンズ）にい範囲を撮影。 
撮影距離が 2 m を下回る場合は、ブライトフレーム 
の表示よりも若干狭い範囲を撮影 
ファインダー倍率 0.68 倍（すべてのレンズ） 
ピント合わせフオーカシング測距巧（ファイン 
ダー中央部に明るい領域として表示）を使用ス 
プリットイメージ式および二重像合致ま 
有効基線長 47.1 mm (基線長69.25 mm x ファイン 
ダー倍率0.68倍） 


表示部 

ファインダー（下部の LED 表示）上下にドットが 
ある7セグメント4析の数字表示 LED (周囲の光量に 
応じて明るさを自動調整）：露出補正値、自動設 
定されたシャッタースピード（絞り優先 AE モード 
使用時）、 AE ロック使用表示、シャッタースピード 
が設定可能範囲外の場合の警告（絞り優先 AE モー 
ド使用時）、シャッタースピードが2秒より遅い場 
合のカウントダウン 

1つの円とその左ちに位置する2つの兰角おの LED : 
露出状況（マニュアルモード使用時） 

兰角おの LED は、適正露出を得るためにシャッター 
スピードダイヤルおよびフォーカスリングを回す 
ち向も表示露出計の測光範囲を超えた場合また 
は測光範囲におたない場合に点減 
フラッシュマークの LED :フラッシュの状態 
上部 LCD モノクロ LCD 撮影可能枚数と/くッテ 
リー残量け段階）を表示 

液晶 モニター 2.5 型 TFT まカラー液晶 モニター 画 
素数： 23万画素カバーガラス：耐傷性の高いサ 
ファイアガラス表示については11ページを参照 
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シャッターとシャッターレリーズ 
シャッター電子制御式綱走りメタルブレード ■ 
フォーカルプレーンシャッター動作音をお減す 
る静音設計 

シャッタースピード絞り優先 AE モードおよびス 
ナップシヨットモード： 32〜 1/4000 秒（無段階） 
マニュアルモー ド： 6〜 1/4000 が （1/2 ステップ） 
「 B 」 ：長時間露出（無制限）セルフタイマーと 
の併用で T モード（シャッターレリーズボタンを押 
すとシャッターが開き、再び押すとシャッターが 
閉まる）を使用可能 「ら J :フラッシュ同調速 

度 （1/ l 80 秒） 

シャッターチャージ電動式動作音をお減する静 
音設計チャージのタイミングを設定可能（シャッ 
ターレリーズボタンを押したとき/シャッターレリー 
ズボタンから指を離したとき） 

連続撮影約2コマ/抄で最大10コマ 
シャッターレリーズボタン3段階の作動ポイン 
卜：1.露出計の作動、 2. AE ロック（絞り優先 AE 
モード使用時）、 3. レリーズ 
標準ケーブルレリーズ用のわじ巧付き 
セルフタイマー2秒またはじ砂（スナップシヨッ 
トモードでは12秒のみ）メインメニューで設定 
作動中はファインダー窓の LED が点滅-点灯、液 
晶モニターに残り時間をカウントダウン表示 


本体電源のオン/オフ本体上面のメインスイッ 
チを使用一定時間が経過した後に自動的にスタ 
ンバイモードに移行する「才ートパワーホフ」を 
設定可能（移行までの時間は2分、5分、10分から 
選択シャッターレリーズボタンを押すと「十一 
トパワーオフ J 状態を解除） 

電源巧電式リチウムイオンバッテリー（公称電 
圧 3.7 V 、 容量1900 mAh ) x 1 上部 LCD に/くッテリー 
残量を表示センサーのクリーニング時にシャッ 
ターを開いたままの状態でバッテリーが消耗した 
場合は、ブザー音で警告 

バッテリーチャージャー定格入力： AC 100 〜 
240 V (50/60 HZ 、 自動切換）、 DC 12/24 V 定格出 
力： DC 斗. 2 V 、 最大800 mA 

本体 

材質マグネシウム-ダイカストのオールメタル 
ボディ、 KTL 特殊塗装、合成皮革のカバー。トップ 
カバーおよび底蓋は真輸製でブラックペイント、 
またはシルバー-クロームメッキ。 

フレームセレクター任意のブライトフレームの 
細をマニュアル表示、焦点距離の違うレンズの撮 
影範囲の確認などに使用 

兰脚巧 k 、 し (1/4 イン于）、 DIN 4 5 03 に準拠、ステ 
ンレス製底蓋の中央（レンズ光軸中む）に配置 
動作温度 （ TC 〜 +40 ‘C 

インターフエース USB 2.0 対応の5ピン mini USB 
ポート高速データ送信が可能 
寸法 138.6 mm X 36.9 mm x 80.2 mm (巾畐 x 奥ネ子 x 
局さ） 

質量60 Og (バッテリー含む） 


付属品バッテリーチャージャー（カーアダプター 
およびヨーロッパ仕様とアメリカ仕様のを電源ア 
ダプター付き、一部地域により異なる）、巧電まリ 
チウムイオン/くッテリー、 USB 接続ケーブル、キャ 
リングストラップ、 DVD-ROM ( Capture One 4、 
Phase One 社製） 


デザイン、仕様、その他は変更される場合があり 
ます。 
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ライカアカデミー 

ライカカメラ社では、高性能な写真関連製品の聲造に携わ 
るだけでなく、長年にわたるサービスの一廣としてライカ 
アカデミーを主催しています。ライカアカデミーでは、実 
践的なセミナーやトレーニングコースを開催し、写真や映 
像分野のま門が識を、初也をから上級ままでの熱也な写真 
愛巧家の皆様にご提供します。 

ま門知識、経験ともに豊かな講師陣が、ソルムスの本社エ 
場や近郊のグート-アルテンベルクにある最新の研修施設 
にて実施するコース内容には、一被的な写真撮影からま門 
の巧を分野までが含まれます。こちらは、数を<のアドバ 
イスや情がに加えて、皆様の作品作りに対するサポートも 
ご提供しています。ライカアカデミーの最新プログラムに 
ついては、下記までお問い合わせください。 

Leica Camera AG 
Leica Academie 
Oskar - Barnack - Str .11 
D - 35606 Solms 

Phone : +49 (0)64 42-208-421 
Fax : +49 (0)64 42-208-425 

la @ leica - camera.com 


ライカのホームぺージ 

各種製品、ニュース、イベント、ライカカメラ社の最新情 
報については、ライカのホームページをご覧ください。 
http :// www . leica - camera.com 
http :// www . leica - camera . co.jp 

ライカインフォメーションサービス 

ライカ磬品の使いちなどの技術的なご貴問は、下記までお 

問い合わせ〈ださい。 

Leica Camera AG 

Information Service 

Postfach 1180 

D - 35599 Solms 

Phone ; +49 (0)64 42-208-111 

Fax : +49 (0)64 42-208-339 

info @ leica - camera.com 

ライカデジタルカメラサポートセンター 
くは術的なお問い合わせ窓口 > 

Tel . 03-5956-6428 
受付時間： 

月曜日一金曜日10 : 0 CM 2 : 00、13 ; 00-16 : 30 
巧を曰は受け付けておりません。 


ライカカスタマーサービス 

ライカ製品のメンテナンスや修理が化要な場合には、下記 
のカスタマーサービスセンター、ライカカメラジャパンカ 
スタマーサービス、またはお近くのライカ正規販売店まで 
お問い合わせくださし、。 

Leica Camera AG 
Customer Service 
Solmser Gewerpark 8 
D - 35606 Solms 

Phone : +49 (0)64 42-208-189 
Fax : +49 (0)64 42-208-339 

customer . service @ leica - camera.com 

ライカカメラジャパン株ま会社 

カスタマーサービス 

まを都中央区銀座 6*4-1 ライカ銀座店内 

Tel . 03-6215-7072 

Fax 03-6215-7073 

Email : info 础 eica - camera . co.jp 
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